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Éléments essentiels 
toute sonorisation 
d'église 


une audition parfaite 
personnes réunies dans 

même lieu 


ayant pour but d'assurer 


Les 
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LES GRANDS ENSEMBLES 


Pierre Sudreau, Ministre Construc- 
tion, accordé récemment une importante inter- 
Bernard Champigneulle, publiée par 
Figaro Littéraire qui repro- 
aux grandes cités aspect 
ci-après, avec l’aimable autorisation 
notre confrère, passages ces 
déclarations. 

Parallèlement, nous avons relevé certain 
nombre polémiques parues, tant dans 
presse que dans certaines revues grand 
dénonçant folie des grands ensem- 
C’est notamment sous titre été 
article Louis Caro dans revue 
Vie septembre 1959. 

texte (pour citer que celui- 
expose essentiellement les. conclusions 
fhulées par groupe quatre experts 
médecin (dont Paul Chambart Lauwe, chef 
sion Nationale Recherche Scientifique) qui 
naissance d’une nouvelle plaie 
sociale, infiniment plus redoutable que celle 
mesuré, solitude impossible silence 
mal des grands Les 
premiers atteints sont précisément les locataires 
ces nouveaux complexes géants 
qu'on voit pousser depuis cinq ans aux portes 
des grosses agglomérations industrielles 

Les maux dont souffriraient essentiellement 
les habitants ces ensembles récemment cons- 
truits seraient, dans 

(On sait que bruit est l’origine 
des internements dans les asiles psychiatriques 
français.) Cause coût supplémentaire 
prix revient d’un immeuble. 

d'occupation des locaux, encombrement 
salle séjour, entraînant fuite des enfants 
dehors aucune installation sociale n’est 
prévue pour les prendre charge (les juges des 


tribunaux pour enfants dénoncent taux 
délinquance anormalement dans 
ensembles H.L.M. isolés. sait, par les faits 
divers, qu’on assiste actuellement formation 
systématique bandes jeunes voyous qui 
constitue, dans très nombreux pays, grave 
problème social.) Cause normes surfaces 
impérativement réduites. 

manque souplesse dans les rapports 
sociaux querelles voisinage dont fréquence 
serait fonction nombre logements par 

manque sociales absence gé- 
néralisée tous services communs, centres 
culturels sociaux, commerces rares, liaisons 
difficiles avec les centres vivants complexe 
grammes spéciaux crédits non prévus, locali- 
sation trop souvent laissée hasard. 

manque jardins, plantations, 
aires jeux sport des terrains vagues 
pendant des années pied des im- 
meubles. Cause absence crédits. 

faits énumérés sont pour plupart 
indiscutables (encore que l’on dépasse 
sure veut faire croire que les occupants 
étaient mieux logés aussi mal dans des 
taudis !), ils sont nullement inhérents 
principe même des grands ensembles Bien 
contraire, parce que les ensembles 
question n’ont pas été pensés tant que tels, 
parce sont assez grands assez 
complets, équipements toutes sortes 
correspondent des normes économiques 
dangereuses, qu’on assiste aux phénomènes 
dénoncés. 

n’est pas faisant éclater les programmes 
importants des fractions disséminées 
cohésion qu’on pourrait envisager une 
ration technique construction, des équi- 
pements sociaux qui peuvent que 
sur des programmes par nombre 
importants. 

n’est donc pas principe des grands en- 
sembles qu’il s’agit condamner, pourrait 


entend résoudre problème logement 
être absolument convaincu. 


concevant ces ensembles après des 
études approfondies conduites avec des 
moyens puissants, intégrant tout que 
depuis longtemps reconnu 
ment essentiel pour vie que l’on 
créera cité humaine. 

semble, nous sommes heureux, que 
les principes pour lesquels nous avons 
depuis des années dans cette revue, soient re- 
place qui leur est due, car satisfaire les 
besoins psychiques l’homme, c’est 
faire l’Architecture. coûte 
plus cher que bâtisse. Elle doit payer 
même titre que confort les améliorations 
techniques justifiées elle évitera ces paysages 
déprimants caisses ciment normalisées sur 
fond terrains vagues. tout comme les ins- 
tallations sanitaires investissements des 
services publics, elle est payante long terme 
et, finalement, revient moins cher collecti- 
vité que construction taudis puissance. 

Industrialisation, sans doute Mais service 
architecture, d’une volonté, esprit 
architectural, non 

reste néanmoins que certains phénomènes 


humains semblent échapper que 


peut exercer sur eux cadre vie, aussi har- 
monieux confortable soit-il. Témoins les dé- 
sordres psychiques délinquance juvénile 
que l’on constate Suède aux Etats-Unis dans 
des cas les conditions vie matérielle 
peuvent être incriminées. 


même plus mauvaise, 
saurait être tenue pour responsable tous 
maux dont souffre société, mais une archi- 
tecture humaine pourra sans doute remédier 


DECLARATION PIERRE SUDREAU, MINISTRE CONSTRUCTION. 


J'avoue, déclaré Ministre, avoir été 
profondément heurté, cours récents dépla- 
cements travers France, par flagrantes 
erreurs architecturales. jamais 
penser que dans pays comme nôtre, réputé 
pendant des siècles pour son goût, son sens 
mesure les paysages les 
habitudes puissent être saccagés par gigan- 
excessif certaines constructions. Cer- 
tains grands immeubles, véritables murailles 
béton, longs plusieurs centaines mètres, 
hauts plus douze étages, annihilent 
côté humain construction. 

peut demander nous n'avons pas 
plaçant petite bicoque par grande 
derne n'a rejeté, avec juste raison 
sordide monotonie petite maison cent 
fois répétée que pour retrouver pesante uni- 
formité logement maladroitement reproduit 
milliers des centaines bâtiments sem- 
blables. 

Parce que, neuf fois sur dix, ils sont pen- 
sés fonction seules considérations techni- 
ques, sans tenir compte des réactions humaines. 

tel bâtiment plusieurs centaines 
long, c'est parce que chemin 
grue est plus économique permet 
plus rationnel chantier. 
tel bâtiment plus douze étages, c'est parce 
qu'un ascenseur, des fondations des toitures 
mieux sur quinze étages que sur 
uit, 

Lorsque les préoccupations techniques pri- 
ment toutes les autres, lorsque vie des hom- 
mes est conditionnée pendant plus siècle 
longueur chemin grue, c'est qu'à 


l'origine une technocratie malsaine. 

Autant suis pour typification 
d'éléments, facteur progrès techniques 
autont conteste typification 
des ensembles constructions qui conduirait 
aux plans masses types, des villes types, pré- 

Nous avons pourtant assisté une évolu- 
tion bénéfique matière Notre 
reconstruction peut être, là, contestée, 
mais nul songe regretter reconstruction 
anarchique guerre, fait remar- 
quer 

vent mêmes hommes, aboutissent 
trop fréquemment des résultats bien différents. 
L'architecture française contemporaine est sou- 
vent critiquée, alors que notre urbanisme, sans 
cesse cité exemple, fait commen- 
taires élogieux duns tous les pays. est bien 
certain que, depuis trente ans, pro- 
grès ont été réalisés dans les 
villes leurs quartiers. 

Saisissante cet égard est comparaison 
que peut faire survolant les abords des 
boulevards extérieurs Paris. Les constructions 
dernière guerre apparaissent comme 
enchevêtrement bâtiments denses, enser- 
rant des cours sans soleil, véritables puits, tan- 
dis que, tout près, les réalisations récentes ins- 
crivent compositions bâti- 
ments dégagés, groupes scolaires, lycées, 
séparés par des espaces verts, des stades des 
jardins. comportent une densité 
sol peine inférieure. 

nous survolons banlieue, nous voyons 
apparaître place place, dans chaos 
mauvais les taches claires 


sembles aérés. Des îlots atteignant souvent des 
prolifération parcelles deux 
cents mètres carrés. 

tel que veut ministère depuis 
création tel que nos architectes-urbanistes 
réalisent. 

une critique constructive condamnant ces lo- 
tissements, ridiculement serrés, générateurs 
banlieues sans âme. Des efforts admirables sont 
tentés pour lutter contre cette décadence, mais 
ils pas tous abouti. révèle très 
difficile. visite certains ensembles mo- 
dernes, pourtant ordonnés, nous laisse trop sou- 
vent sentiment malaise. 

critique pas systématiquement les 
grands ensembles. nos réalisations 
économique nous impose, progrès technique 
nous permet construire par unités. 
Cette évolution souvent inéluctable peut conduire 
grandes réussites comme graves mé- 
comptes. 

Autant est nécessaire dans les grands 
ensembles plusieurs milliers logements, 
véritables villes nouvelles, veiller 
composition, autant est nécessaire 

C'est pour ces raisons que créé voici 
quelques mois comité d’études 
placé aux côtés des directeurs 
truction. Composé sept architectes cinq 
urbanistes, déjà mis point les instruc- 
tions relatives aux études des zones urba- 
niser priorité des grands ensembles 
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DECLARATION PIERRE SUDREAU (suite page V). 


Elles prévoient pour réalisation ceux-ci 
architecte chef responsable qui devra veiller 
tectes par quartier dont rôle sera 
d'apporter diversité nécessaire dans cette 
unité, 

Actuellement, outre des précisions sur 
des architectes-conseils, comité pré- 
pare rédaction directives qui doivent 
constituer pour certain temps doctrine 
ministère. 


Ces directives, depuis longtemps attendues, 
sont d'autant plus nécessaires que tâche 
laquelle notre génération est extraor- 
dinaire. Extraordinaire pleine dangers, 
lorsque songe valeur métaphysique, 
valeur façonnée pendant des siècles 
dix vingt ans nous faut égaler 
dépasser. 


Tel est par exemple cas Mantes-la- 
Jolie. Ville romaine, construite deux siècles 


DISTINCTION. 

Richard Neutra vient recevoir Grand 
Croix Mérite, plus haute distinction 
république allemande, des mains docteur 
ture moderne. fut l’un des derniers 
actes officiels accomplis par président 
l'Allemagne qui depuis retiré 
vie politique. 

cette occasion, Richard Neutra rappela 
les aspects fondamentalement humains l'ar- 
chitecture souci que doivent avoir les archi- 
tectes donner sans cesse aux hommes 
cadre mieux adapté leurs besoins profonds. 


HELSINKI 

Une organisée par 
vient d'être présentée Helsinki sur 
d'artistes avec collaboration active 
Mme Gullichsen, Professeur Blumstedt, 
peintre Carlstedt nombreuses personna- 

André Bloc, invité faire exposé sur 
thème des Arts dans 
tecture été accueil chaleureux. 
Après une conférence presse une réception 
conférence publique réunissait 
très nombreux assistants. 

grande presse largement fait 
écho ces manifestations organisées sur 
tive Mme André Schimmerling avec 
concours des milieux 
Finlande. 

Nous sommes heureux contribuer 
ainsi resserrement des liens culturels entre 
Finlande France. 


SERVICES SOCIAUX COMPTABILITE DES 
CONSTRUCTEURS. 


nous prie création, sous 
les auspices Centre National d'Etudes 
d'initiative faveur logement, Fédé- 
ration Nationale des Services Sociaux Comp- 
tabilité des Constructeurs. 

Ces organismes ont pour but recevoir les 
versements des personnes ayant contracté des 
emprunts pour construction logements 
répartir ainsi par tranches égales, selon 
des revenus, d'épargne néces- 
Saire remboursement ces emprunts. 

siège Fédération trouve 15, rue 
Vernet, Paris BAL. 90-70. 


SANTE PUBLIQUE. ERRATA. 


Clinique Pédiatrique Pa- 
doue, page 42. Nous précisons que cette réali- 
Sation est deux architectes Giulio 
Brunetta Daniele Calabi. 

Hôpital Royan, page 14. Prière 
lire H.P. Maillard architecte, Farcy Mal- 
architecte 


après Jésus-Christ, hameau moyen âge 
tique mer Nord, bailliage qui vit 
mort Guillaume Conquérant, bourgade 
Henri belle Gabrielle abritè- 
rent leurs amours, ville dix-neuvième siècie 
que vint développer chemin fer, Mantes, 
dix-sept siècles, est passée 20.000 
habitants. cette cité, cinq ans 1960 
1965 bondira 20.000 40.000 ha- 
bitants. 

Deux ans cinq constructions 
verront réaliser une communauté dont va- 
leur humaine devra être moins égale celle 
que façonnèrent dix-sept cents Tel est 
problème que les administrateurs, les urbanistes, 
les architectes, les ingénieurs, les entreprises 
notre époque doivent résoudre. 

nous faut pour cela beaucoup 
beaucoup volonté, beaucoup aussi. 
faut surtout nous protéger contre danger 
technique moderne, cette technique moderne qui 
met disposition des hommes des moyens 
colossaux. Une erreur même légère. plus 


STAGES CENTRE TECHNIQUE 
L'ALUMINIUM. 


Nous venons recevoir programme des 
stages scolaire organisés 
par Centre technique qui 
ont lieu son siège, 87, boulevard Grenelle, 
pour tous renseignements. 

convient préciser que ces stages sont 
gratuits, mais que est obligatoire. 


CONGRES DES TECHNIQUES 
L'URBANISME SOUTERRAINS. 


Congrès international des Techniques 

participation française était présidée par 
trois ministères. 

programme des travaux Congrès 


Section Circulation souterraine cir- 
culation routière urbaine Les ouvrages sou- 
terrains circulation Les ouvrages souterrains 
stationnement des véhicules Technique 
nique Facteur humain, hygiène, problèmes 
juridiques, financiers Problèmes 
fonctionnement. 


protection urbaine protection circula- 
Les abris; Technique construction des 
abris réservoirs Equipement, sécurité Pro- 
blèmes géologique géotechnique Facteur hu- 
main, hygiène, problèmes juridiques ,problèmes 
nanciers ;Problèmes fonc- 
tionnement. 


INSTITUT INTERNATIONAL 
SOUDURE. 


douzième Assemblée annuelle 
juin juillet 1959 Opatija (Yougo- 
slavie), sur des so- 
ciétés soudure Yougoslavie. Elle réuni 
plus sept cents participants (délégués, experts, 
observateurs personnes les accompagnant) 
venus vingt-trois pays. 

très nombreux problèmes ont été examinés 
cours cette comportement des 
gène soudure. Parallèle entre les comporte- 
ments soudé, moulé corroyé. 


L'Assemblée annuelle interna- 
tional Soudure aura lieu 1960 
juin, Liège. Pour tous renseignements 
concernant cette organisation, 
titut international Soudure, 32, boulevard 
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mille fois répétée, peut engendrer des catas- 
trophes. 

Les grands ensembles doivent pas deve- 
nir des machines répétition 
d'horreurs. 

nous laissons pas figer dans des for- 
mules trop simplistes, soyons pas proie 
prétendus impératifs techniques, 
plus intransigeants sont courte durée. 

faire pluisir eux-mêmes élaborant une es- 
thétique priori. 

s'agit pas pour les ingénieurs 
croire aveuglément primauté tech- 
nique qui devient asservissante, oublient 
qu'elle doit servir. 

sur quantité pas cher car maison 
n'est pas faite pour seul jour son inaugu- 
ration. 

crovant lui préfabrique son 
même temps que maison. 


EXPOSITION BATIMENT, LONDRES, 1959. 


L'Exposition Bâtiment 1959 aura lieu 
Londres novembre décembre pro- 
chain, avec participation très nombreux 
pays. C'est, particulier, première fois 
tugal. 

nouveaux matériaux construction seront 
présentés une très importante section sera ré- 
servée aux utilisations bois une section 
spéciale montrera les différentes utilisations 
couleur dans bâtiment. 


PARIS-RIO JANEIRO. 


Compagnie aérienne Panair Brasil 
nous prie préciser que prix normal 
trajet Paris-Rio Janeiro, aller retour, est 
972 dollars non 630 dollars, comme 
nous indiqué, par erreur, dans notre 
84. 


SYNDICAT DES ARCHITECTES 
DIPLOMES PAR L'ETAT. 


bureau des architectes diplômés par 
vient d'être constitué comme suit 

Président, Henry secrétaire 
néral, André secrétaire général 
Mastorakis; trésorier, Jean Timmel; commis- 
saire aux comptes, Camille Leprévost. 


PETITES ANNONCES. 


Sommes acheteurs numéros 
1958 incluses numéros années isolés. 
Faire offres Dawson-France, S.A., rue 
Faubourg-Poissonnière, Paris 


G.J. Groen, titulaire des brevets français 
1.084.081 septembre 1953 pour Dis- 
1957 pour Faux-plafond désire céder des 
licences ces brevets. S'adresser Cabinet 
Faber, 34, rue Leningrad, Paris (8‘). 


louer meublé vide agence bien équipée 
200 près Panthéon, pouvant convenir 
architecte, ingénieur bureau 
ser Revue qui transmettra. 


CENTRE TERRE CUITE LYON. 


procédés présentés sur marché 
ment rend indispensable une documentation 
complète 

C'est dans cet esprit que vient créer 
Lyon, place Gensoul, Centre 
pour l'utilisation terre cuite, dont rôle 
sera faire toutes les ressources que 
peut tirer matériau Terre Cuite, tant sur 
plan des procédés traditionnels que sur celui 
des plus récentes techniques. 


| 
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INFORMATIONS 


CHARLES HERBERT ASLIN 
Charles Herbert Aslin, qui fût vice-président 


ancien président 1956, vient 

ricain des architectes membre 
des Ingénieurs structures. fit partie égale- 
ment Commission des Constructions sco- 
laires 


SIR GEORGE PEPLER 

Sir George Pepler vient mourir l'âge 
1919 1946 président, pendant très 
nombreuses années, Fédération interna- 
conseiller auprès gouvernement 
Singapour; fut également vice-président 
Festival Grande-Bretagne 1951. 


CONCOURS INTERNATIONAUX. 


Résultats Concours pour centre 
culturel (Congo belge). 

d'idées pour construction cen- 
tre culturel cœur Léopoldville été jugé 
par jury qui siégé mai juin, 
qui, placé sous présidence 
américain Richard Neutra, était composé 
MM. Rogers (Italie), van Eesteren (Hol- 
lande), Stynen (Belgique), Titz (Congo 
belge). Mr. Willy van Hove représentait 

Cent vingt-six projets ont été soumis, 
vingt-cinq pays différents. 

résultat classement est suivant 

Trois projets aequo ont reçu des seconds 
prix: MM. Humblet (Congo belge), F.F. 
tier Abraham (Autriche), Zbigniew, 
Chyrosz, Lukasiewicz (Pologne). 

Quatre projets troisième prix 
Zalewski, Izostrakowski (Pologne). Taka- 
Tadatosi, Hironori, Tosio, Kooiti, 
Matuzaki, Kenzoo (Japon), Fries (France). 

Quatre mentions spéciales ont été décernées 
MM. Binoux Folliasson (France), 
Brochmann (Norvège), Vittoria, Espagne, 
Cocchia (Italie), J.Maes (Congo belge). 

Les lauréats classés dans première caté- 
gorie ont été primés pour les qualités générales 
notamment pour valeur urbanistique 
leur projet, tandis que les lauréats suivants ont 
été sélectionnés parce qu'ils apportaient des 
idées intéressantes sur certains points particuliers 
programme. 


Résultats Récompense Reynolds 1959 

Récompense Reynolds 1959 25.000 
dollars été attribuée australienne, 
Yuncken, Freeman, Griffiths Simpson Mel- 
bourne. Barry Patten est principal archi- 
tecte responsable projet primé, Music 
Bowl Melbourne. 


Concours pour monument Dachau. 


vembre prochain Bruxelles. 


Concours pour nouveau siège 
Mondiale Santé (Genève). 

L'Organisation Mondiale Santé, 
des grandes institutions spécialisées des Nations 
Unies, qui actuellement son siège Genève 
dans Palais des Nations, décidé faire 
ment caractère représentatif pour loger ses 
services. Cet important édifice devra également 
comporter des salles réunions pour section 
Conseil exécutif les divers comités. 

projet par voie concours international res- 
treint limité quinze invitations, les architectes 
(qui doivent pouvoir suivre leur 
projet sur place) ayant été choisis par groupe 


L'UNION 


cinq conseillers architectes 
qui approuvé 
concours. 

budget prévoit maximum millions 
francs suisses pour programme portant sur 
environ 20.000 surface utile. 

Participeront concours les architectes 
suivants Jacobsen, Danemark Raymond 
Lopez, France Van den Broek Bakema, Pays- 
Bas Antonio Bernasconi, Annibali Fiocchi, Mar- 
cello Nizzoli M.A. Bernasconi (associés), 
lie Kenzo Tange, Eero Saarinen, Etats- 
Unis; Yorke, Rosenberg Mardall (associés), 
Grande-Bretagne Hentrich Petschnigg, Alle- 
Reidy, Brésil; Viljo Revell, Fin- 
lande Moser Steiger (associés), 
Suisse Jean Tschumi, Suisse Jean Dubuisson, 
France Hugh Stubbins, Etats-Unis Gueorgui 
Gradov, U.R.S.S. 


jury sera composé des membres titulaires 
conseiller département des travaux 
publics Genève, secrétaire général 
trois architectes MM. Sven Marke- 
lius, Gio Ponti, Italie; Sir Howard Ro- 
bertson, Grande-Bretagne. Les architectes mem- 
bres suppléants sont MM. Suède 
Beaudouin, France, Cingria, Suisse. 

Canton Genève offrent terrain (qui n'est 
pas encore définitivement choisi) doivent 
aider financer construction par des prêts 
suisses. 


COMMISSIONS 
Commission des Constructions sportives. 


une Commission spor- 
tif, qui tenu première réunion 
juin dernier Varsovie. 


Commission déclare 


Chaque homme, chaque femme, chaque en- 
fant droit pratique des sports, indispen- 
société. 

est mettre disposition chacun les 
moyens nécessaires, même titre que 
pement social culturel. 

L'application pratique ces principes fon- 
damentaux est fonction des conditions locales 
géographie, climat, coutumes, ainsi que 
caractère des agglomérations. 

domaine compétence, une contribution 
efficace solution ces problèmes, qu'il 
s'agisse villes, quartiers, villages, campagne, 
existants, développement créer.» 


projet est actuellement pré- 
paration par section polonaise sera mis 
point transmis ultérieurement. 

accepte avec satisfaction 
tenir prochaine réunion Rome, siège des 
1960. 

Elle propose comme thème principal des tra- 
vaux cette deuxième session les équipements 
sportifs usages multiples. 

Commission pris acte avec satisfaction 
d'une déclaration Mr. Rinnan, faisant part 
qualité membre cette Commis- 
sion reçu tant son gouvernement que 
tantes. Elle exprime vœu ana- 
logue soit accordée par tous les gouvernements 
mission. 


désignés par 
programme 


Commission des Constructions scolaires. 


réunion Commission des Construc- 
tions scolaires aura lieu 


INTERNATIONALE DES 


ARCHITECTES 


ORGANISATIONS INTERNATIONALES. 
Nations Unies. 

Comité l'Habitat. série réunions 
pour l'étude organisées sous les 
1959, été consacrée pour une grande part 
l'examen des problèmes concernant réduction 
Comité examiné version provisoire d'une 
enquête sur les incidences des mesures prises 
par les gouvernements pour favoriser progrès 
s'est tenue une réunion spéciale sur les progrès 
réalisés dans bâtiment matière 
normalisation, sur leurs incidences sur 
commerce international. réunion avait pour 
objectifs principaux 

dresser bilan des efforts faits par 
les gouvernements, bâtiment 
les professions intéressées pour favoriser 
normalisation. 

D'illustrer les tendances les faits nou- 
veaux par des exemples précis résultats parti- 
culièrement heureux obtenus par divers pays 
diverses branches dans 
normalisation. 

Démontrer comment normalisation, 
quant qualité aux dimensions, peut en- 
courager développement des échanges 
truction. 

Une autre question étudiée par Comité 
avait trait l'utilisation dans les 
logements. Comité disposait rapport qui 

Les membres Comité sont mis 
pour inscrire leur programme travail 
certain nombre projets nouveaux. plus 
important concerne une enquête sur place tou- 
chant les aspects des coûts construction. 
autre trait une modernisation possible des 
règlements régissant construction. Comité 
également arrêté des mesures pour organiser, 
cycles des pays moins 
industrialisés voie développement. 


NOUVELLES INTERNATIONALES. 
Allemagne. 


Wilhelm Wichtendahl, remplacera 
désormais très regretté professeur Otto Bart- 
wing Comité exécutif 


plus important projet allemand cons- 
truction prend actuellement nais- 
sance Brême. nouveau quartier comptera 
10.000 logements abritera 40.000 personnes. 
nouvelle agglomération englobe 900 pro- 
priétés particulières. actuelle, deux 
cinquièmes des bâtiments sont terminés, 
semble devant être achevé vers 
fin 1960. 

Colombie 


L'Assemblée générale Société Colom- 
bienne des Architectes élu son nouveau 
conseil pour 1959 président Francisco Pizano 
vice-président Hans Drews Aran- 
secrétaire Jesus Useche tréso- 
également élu l'architecte Gabriel 
Serrano Camargo tant que président hono- 
raire Société. 

Pologne 

L'Assemblée générale Société des Archi- 
tectes Polonais élu nouvelle direction cen- 
trale comme suit: président: professeur Jerzy 
Heyniewiecki premier vice-président 
seur docteur Jan Zachmatowice deuxième vice- 
président Piotrowski troisième vice- 
président Cazimierz Piechotka secrétaire gé- 
Tadeusz Barucki; secrétaire pour les 
rier Edward Malek. 
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Pour DÉCORATION 
COLORATION FONCTIONNELLE des sols 


Unis, marbrés veinés 
Riches, profonds, inaltérables. 


Gerflex assure également 


d'une durée exceptionnelle une bonne resistance 


totale une résistance totale aux détergents Chimiques 


69, rue VILLEURBANNE (Rhône) 84-64-01 
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ARCHITECTE HOMME ORCHESTRE 


Dessins de Sol Ehrlich, illustrant un article de E.R. Purves (Directeur administratif de l'institut des Architectes Américains) 
ew-Torx. 
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résistance aux agents atmosphériques 
étanchéité isolation thermique 


BON DÉCOUPER tout simplement section Architecture nos Services Techniques est votre entière 

votre pour recevoir une documention sur: disposition pour vous renseigner sur toutes les applications 

murs rideaux panneaux façade profilés minium dans construction. 
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A134 


LA 
ROC: 


Cette église remplace une ancienne chapelle 
devenue trop Elle été construite sur 
terrain forte dénivellation qui posait diffi- 
problème. Pour permettre meilleure 
utilisation, fut décidé superposer les locaux 
bytère existants, construction neuve leur étant 
perpendiculaire, qui permet une utilisation 
commune séparée des deux bâtiments. 

L'église été réalisée sur plan rectangulaire, 
L'ossature est formée par des poteaux rectan- 
gulaires reposant sur des puits gros béton 
ciment. plafond, qui couvre largeur une 
portée libre m., est formé par encas- 
poutres faisant fonction raidis- 
seurs composant caissonnage losanges. 

parti général été concentrer 
tion sur bloc monolithe marbre blanc 
réalisé sur podium pavé mosaïque enca- 
dré par quatre poteaux circulaires, éléments 
sous-sol dans salle Ces poteaux 
soutiennent une tour 18,50 
sol vitrée sur ses quatre côtés par des vitraux 
Janie Pichard. Cette tour-lanterneau est 
principale source d'éclairement 

chaque côté nef sur toute 
longueur, les parois sont percées bande 
vitrée, formée par les vitraux Léon Zack. 

noir, marches marbre blanc. 

signal-flèche, non encore réalisé, sculp- 
hauteur. 

faut souligner grand soin apporté 
l'exécution cette œuvre simplicité 
l'ensemble qui crée une ambiance tout fait 
appropriée développement sentiment 
religieux. 


Vue intérieure. lumière tombe sur 
des vitraux grande qualité Janie Pi- 
chord qui, malheureusement, sont très difficilement 
photographiables. baptistère, dont pavement 
mosaïque été exécuté par Zack. Vue exté- 
dolles grès coloré par Zack. Dé- 
tail porche gravée par Véro- 
nique Filozof. 


pelle. Sacristie. Passerelle. Escalier vers 
salle des mariages sacristie. Escalier secours. 
tribune. 11. Confessionnaux. 12. Nef. 


COUPE TRANSVERSALE. 


EGLISE 
ANDRÉ DONNE MICHEL PATOUT, ARCHITECTES 
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PRODUITS POUR REVÊTEMENTS ÉTANCHES AVEUGLEMENT VOIES D'EAU -SCELLEMENTS RAPIDES, 
80-82 RUE GALLIENI BOULOGNE-S-SEINE MOL. 19-60 
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MARCHE FRUITS LEGUMES 
FLORENCE. 


CESARE LENSI ORLANDI, ARCHITECTE 


Florence viennent réalisés deux abris 
béton armé précontraint servant chargement 
déchargement des wagons. 

comportent une structure ondulée sinu- 
soïdale extrêmement légère. Leur longueur est 
horizontal, varie cm., tandis que 
cm. 

Pour chacun des abris, utilisé 20.000 

construction été réalisée moyen d'élé- 
ments préfabriqués sur place. 
chaque abri duré trente-deux jours. 


1. Vue d'un abri réalisé. 2. Mise en place des arma- 
tures de la partie arrière coulée traditionnellement 
(grisé dans coupe). Vue couverture avec 
les extrémités des tension avant recouvre- 
ment par une chape. Fabrication des éléments-vou- 
tains sur chantier. 


Coupe transversale. Coupe horizontale niveau 
du quai. C. Coupes successives sur les voutains et 
plan de l'armature en précontraint. 
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CAISSE 


SEUL MATERIAU POLYVALENT 


CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES, FRANCFORT, ALLEMAGNE. 
MAX MEID HELMUT ROMEICK, ARCHITECTES 


Cet édifice, dont réalisation été attri- 
buée sur concours restreint, groupe rez-de- 
chaussée tous les services publics salles 
tente, services médicaux, etc., répartis dans les 
corps bâtiments bas et, dans 
haut, tous les services administratifs avec, 
dernier niveau, une cantine-salle réunions 
prévue pour 500 personnes. 

Ossature métallique. Maçonnerie briques 
soigneusement appareillées. 

offre 14.200 surface utile. 


ACADEMIE DES ARTS, MEMPHIS, 
ETATS-UNIS. 


MANN HARROVER, ARCHITECTES 


Centre dont première tranche, Aca- 
démie des Arts vient construite. 
réalisation été attribuée sur concours, jugé 
par les architectes Phillip Johnson, Paul Ru- 
Progressive Architecture Thomas Creighton. 

bâtiment abrite les ateliers des 
aires des burreaux administratifs. 

L'ossature est béton armé, murs-rideaux 
ossature métallique, panneaux extérieurs 
brique, claustras éléments pierre. 


€ 


CANTINE ROTTERDAM. 
GROOSMAN, ARCHITECTE 


chantier naval, spécialisé dans répara- 
tion des bâtiments vient faire 
construire cette cantine, prévue pour 400 ouvriers 
qui prennent leur déjeuner. prévu, 
une salle séparée pour les quelques di- 
zaines d'ouvriers qui travaillent nuit. Des fêtes 
sont également données. 
bâtiment comporte une ossature acier 
des murs extérieurs aluminium anodisé. 
grande salle, donnant sur port, est lar- 
gement vitrée. 


sine. 4, Vestiaires. 


Damou: 


Anatase Rutile, bien 
tous deux 


sont différents dans leurs usages. 


Mais tous les deux donnent, par l'indice 
réfraction très élevé titane, pou- 
voir couvrant inconnu jusqu'ici aux blancs broyés 
peintures qui contiennent proportion 
suffisante. 


Les Produits Titane Fabriques Produits Chimiques Thann Mulhouse 
RUE FBG. ST-HONORÉ PARIS TÉL. BAL. 94-10 
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PROJET RETENU 


Société Marseillaise mixte construction d'aménagements 
communaux, collaboration avec Caisse des Dépôts l'Office 
ville, lancé concours deux degrés, ouvert des 
équipes architectes-entrepreneurs vue l'édification plusieurs 
groupes bâtiments comprenant totalité 4.000 logements répartis 
trois terrains Saint-Barthélemy-La Busserine (1.200 Viste 
(1.000) Malpassé (1.800). 

premier degré, qui avait essentiellement pour objet des 


plans-masses, été jugé mai 1958. Les résultats étaient les suivants CONCOURS 4.000 LOGEMENTS MARSEILLE 


second degré, ouvert aux équipes retenues lors premier degré, 
réalisation des entreprises. jugement vient connu les ter- 
rains Saint-Barthélemy-La Busserine prix: Félix Madeline, sur 
Olmeta Mione, directeur Construction Moderne Française. 
Pour terrain Malpassé, jugement pas encore intervenu. 


(1) Ce projet fera vraisemblablement l'objet d'une publication dans notre prochain numéro. 
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VARIANTE. 


produit 


Tous les profilés froid 
froid, 
inoxydable, golvanisé, 
bruts, assemblés, usinés, soudés, 
profils série sur dessin. 


plus petit profil plus grand, 


produit 


plus économique 
mètre carré 
des palplanches légères 


Les profils 
dans les PLANCHERS NOVA 


Consulter directement NOVA 
Concession région porisienne 
80, Posteur, Limoy 

Tél. 592 Mantes 


produit 


Les huisseries bâtis 
cloisons toutes épaisseurs 

dans toutes les largeurs, 


Peuvent être équipées 
pour porter 
électrique 


SERVICE 


‘à 
à 


3,75 

lorgeur développée 1.000 

mètre carré rideau 41,4 
module flexion par palplanche 174 cm3 
module flexion par mètre rideau 245 cm3 


RISS 8214 
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CONCCURS MARSEILLE 1.000 LOGEMENTS VISTE (suite) 


PROJET RETENU. 


Façade Ouest. 


Détail façade Est. 


terrain, d'une surface ha., est éperon rocheux qui domine 

Les équipes associées des architectes Candilis Olmeta ont présenté deux projets 
que nous publions ici, dont été retenu, étant présenté titre variante. 
Ces deux études sont établies sur même principe plan-masse, celui qui avait été 
adopté lors jugement premier degré. s'agit trois deux étages 
une 20, reliées par des bâtiments niveaux disposés sur périphérie terrain 
bande rectiligne pour projet adopté, éléments articulés pour variante. 

principe disposition laisse grands espaces libres qui seront plantés 
traités pelouses. l'intérieur plan masse, ont été prévus centre commercial, 
belvédère centre scolaire. Outre les lieux promenade, des terrains jeux pour les 
enfants seront aménagés. 


A. Façade Ouest. B. Détail facade Est. C. Plon. 


FIM 
"1 


GROUPE SCOLAIRE MARACAY, 
VENEZUELA. 


ARCHITECTE 


groupe scolaire, prévu pour mille élèves, 
est situé dans parc pied des Andes. 
chitecte disposé les bâtiments manière 
respecter les plantations, part, assu- 
rer une bonne orientation, part. 

auditorium, quatre pavillons classes, bâti- 
ment travaux manuels jardin 

Les classes, couverture légère pente, sont 
éclairées ventilées Nord par une grande 
verrière. Sud, les façades sont presque com- 
plètement fermées, bande 
étroite formée béton armé. Toutes 
les classes sont rez-de-chaussée 
étant laissé libre pour préau ouvert. Des 
escaliers une seule travée desservent chacun 
deux classes. 

jardin d'enfants est formé par vaste 
patio isolé autour duquel 
culent deux classes réfectoire. 

construction été réalisée utilisant des 
matériaux simples béton brut, bois verre. 
Les revêtements sont dalles verre, genre 
vénitien, production locale, blanc, rouge, 
orange mauve. 


classes. 


PLAN 


d'enfants. Travaux manuels. Réfectoire. Ser- 
vices, cuisine. 
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vel 
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permet simple, rapide, élégante, tous matériaux absorbants non porteurs 
plafonds suspendus. peut être utilisée, soit avec des 


supporter indifféremment des tôles per- fonds, soit clouée sur tosseautage bois. 
forées tout autre matériau insonorisant. peut être livrée tôle lisse, gravée 


permet toutes les combinaisons par 
substitution panneaux lumineux aux pan- 
normaux. 


ondulée, l'état avec traitement 
surface. 
peut également être peinte. 


pose facilement sans travaux importants 


Bon découper 

Société 

Adresse 


désire recevoir une documentation sur 
tôles perforées 
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Nous faisons suivre le compte rendu de chaque 
ouvrage d'un certain nombre d' « étoiles » (de 
une cinq) l'intérêt sujet, sur les 
bases indiquées ci-dessous 


Ouvrage fondamental par le sujet et Ia 
qualité l'édition. 

Très bon ouvrage, sujets inédits peu 
traités, bonne présentation. 


: Bon ouvrage, bien présenté, documen- 
tation utile. 


: Ouvrage d'intérêt et de qualité 
moyens, questions spéciales. 

: Ouvrage d’information complémentaire. 

D'une facon générale, les ouvrages techniques 


verront pas décerner d'étoiles. 


URBANISME 


URBAN RENEWAL. Edition Fédération Inter- 
nationale pour l'Habitat et l’Urbanisme, Alexander- 
straat 2, La Haye. Format 29,5 X 21, 120 pages illus- 
trées 

Du 22 au 29 août 1958 se tenait à La Haye le 
Premier Séminaire International sur la Rénovation 
Urbaine, organisé par la Fédération Internationale 
d'Habitat et d'Urbanisme et l'Institut Néerlandais 
d'Habitat d'Urbanisme. 


L'ensemble des rapports et discussions de ce Sémi- 
naire font l'objet du présent ouvrage qui souligne 
une fois de plus l'inportance du problème du réa- 
ménagement de nos villes. 


Des exemples illustrent ces pages, photographies 
plans villes, réalisations récentes, cœur 
d'anciennes cités, etc. 

des réunions travail: réno- 
vation dans une dynamique de l'urbanisme ; Utili- 
sation du sol et circulation dans les zones de réno- 
vation urbaine ; Evaluation et choix des zones: 
Propositions de développement ; Réalisations de pro- 
grammes de rénovation; Critique des programmes 
de rénovation sélectionnés pour l'Exposition du Sé- 
minaire. 


DECENTRALISATION GEOGRAPHIQUE CREA- 
TION NOUVELLES. Numéro 
septembre 1958 de la revue « Hommes et Techni- 
ques », 15, rue Poussin, Paris. Prix : 1.500 francs. 


Au sommaire de ce numéro, consacré à un sujet 
d'une brûlante actualité : Raisons et avantages de 
la décentralisation. Inventaire des possibilités d'ins- 
tallation en province. Comment choisir. Le problème 
du recrutement et du logement des cadres et de la 
main-d'œuvre. Problèmes concrets du transfert (orga- 
nisation technique, trésorerie, etc.). La création d'uni- 
tés de production nouvelles. Construction et implan- 
tation nouvelles. L'aide l'Etat, des collectivités 
publiques et des organismes privés. Dccumentation 
sur l'action comités Les expériences 
de sociétés qui se sont décentralisées. 


URBANISTICA, N° 24-25, SEPTEMBRE 1958. Revue 
trimestrielle de linstitut National d'Urbanisme italien, 
Corso Vittorio Emmanuele, 75 f, Turin. 196 pages 
illustrées. Prix 3.500 lires. 


Nous avons reçu le n° 24-25 de cette remarquable 
revue italienne d'urbanisme. Comme tous les autres, 
il mérite tous les éloges pour sa présentation et le 
sérieux de sa documentation. 


Au sommaire : Le plan d'aménagement général de 
la ville d'Assise : Les cités satellites de Stockholm : 
Moscou 1958 ; Le développement des villes anciennes 
dans l'Amérique précolombienne ; Plan d‘'aménage- 
ment de Civita Castellana. 


Véritable encyclopédie vivante 
contemporain, Urbanistica continue à être l'une des 
meilleures publications périodiques dans le monde. 


CONSTRUCTION ET URBANISME DANS LA RE- 
GION PARISIENNE. 1958. Edition du Ministère de 
la Construction. Format 24 X 32, 374 pages (* * *). 


Ce second annuaire Construction et Urbanisme dans 
Région présente bilan des efforts 
entrepris en faveur de la construction de logements 
a Paris et dans la région parisienne. 


Des statistiques démographiques répartition 
des montrent croissance démographique 
et économique dans Paris ef sa banlieue. Une analyse 
des besoins souligne problème. 
tres statistiques rappellent qui été fait depuis 


, Les logements réalisés à Paris font l'objet d'une 
étude par arrondissement, mais l'ouvrage évoque 
également les grandes opérations capitale 
locations Familiales, projet pour Faculté des 
ces, Maison de la Radio, etc. 


ensuite une vue des chantiers 
e la région parisienne avec pour chacun photo- 
graphie +t indication du nombre de logements. 


On a ainsi une vue panorumique des groupes d‘ha- 
bitations réalisés autour Paris. Malheureusement, 
bien peu réelles qualités architectu- 
rales semble pas que l'on prépare ainsi 
monde beauté plastique ait une place choix. 
Ce n'est pas seulement faute de moyens financiers. 

La présentation de l'ouvrage est très soignée et 
même recherchée ; on note des revroductions en 
Page et une mise en page de qualité jouant avec 
typographie couleur, mais une absence 
quasi totale de plans-masses et de plans de cellules. 


AMENAGEMENT TERRITOIRE ESPRIT 
D'ARCHITECTURE, par Pierre Dufau. Editions de 

architecte parle l'architecture, telle qu'il 
voudrait la faire, telle que trop souvent les archi- 
tectes sont empêchés de la réaliser. Mais toute une 
organisation serait nécessaire pour que les construc- 
teurs parviennent à leur rendement maximum. Cette 
organisation, inexistante, Pierre Dufau la verrait 
composée des instances suivantes Plan détermi- 
nant fuçon sèche essentiellement les 
besoins matériels de la nation; le Gouvernement 
faisant un choix politique : l'Aménagement du terri- 
toire s'appuyant sur l'Urbanisme pour traduire la 
volonté politique du Gouvernement en adaptant son 
programme. C'est ce rouage qui est actuellement 
completement déficient. 

Vient ensuite l'architecte. L'architecture n'est pas 
une partie de l'urbanisme, ni l'urbanisme une mo- 
saïique d'architecture. L'urbanisme n'esi pas non plus 
de l'architecture à grande échelle. » L'architecture 
n'est pas d'ordre technique ou économique, elle uti- 
lise le technique ou l'économique ou elle en est 
victime. L'architecture est harmonie, elle « permet 
l'homme remettre monde une échelle qui 
lui convient ». Elle exprime une civilisation, car si 
« la quête spirituelle est toujours la même, il faut 
à chaque époque de nouveaux témoignages ». 

C'est toute la beauté de cet art et son importance 
pour la vie des hommes qui éclatent dans ce petit 
opuscule qui se termine sur un souhait que tous 
les architectes adopteront L'immense service que 
pourrait rendre la haute administration française à 
son pays, ce serait, non pas de faire de l'archi- 
tecture — on ne fait jamais de l'architecture, au 
mieux on en fait une: la sienne, et encore après 
avoir beaucoup appris, en se trompant souvent — 
mais, payant d'exemple, croire l'architecture. 


ARCHEOLOGIE 


ATTUALITA DEL MONUMENTO 
ANTICO, par Centre 
de la Triennale de Milan. Editions Goerlich, Milan. 
Format 24 X 31, 165 pages illustrées. Broché sous 
jaquette couleur 


« Actualité urbanistique du monument et de l'am- 
biance ancienne » était le thème d'un Congrès Inter- 
national qui s'est tenu lors de la onzième triennale 
de Milan, en septembre 1957. De rombreux pays y 
étaient représentés Tchécoslovaquie, Chine 
laire, France, Allemagne, Italie, Angleterre, Yougo- 
slavie, Pologne, Etats-Unis. 

Le présent ouvrage rassemble les différents rao- 
ports officiels, les communications et les interven- 
tions présentés lors de ce congrès, accompagnés de 
très nombreuses photographies et de plans d'urba- 
nisme. 

Au sommaire, nous pouvons noter les thèmes sui- 
vants : Restauration des monuments et conservation 
de l'ambiance antique. Surréalisme urbain. « Du bon 
et du mauvais usage des monuments ou comment 
les empêcher de devenir historiques. » Quelques 
aspects géographiques du problème de la sauvegarde 
des monuments anciens dans les villes modernes. 

Il se dégage de cet ensemble un courant certain 
contre le pastiche et le faux-ancien. 


ARCHITECTURE 


GENERALITES 


HISTORIA ARQUITECTURA, par Hector 
Velarde. Edition du Fonds de Culture Economique, 
Mexico. Format 10,5 X 17,5, 214 pages illustrées. Re- 
liure cartonnée sous jaquette (* *). 


publie une collection didactique, « Brevarios », 
dont le but est de mettre à la portée de tous les 
connaissances générales sur les grands problèmes, 
d'apporter quelque sorte l'université foyer. 
Dans cet esprit, vient publiée une Histoire 
l'Architecture dans laquelle l'auteur dégage les prin- 
cipaux courants de l'arcnitecture occidentale, analyse 
des œuvres les plus repréentatives. Malheureuse- 
ment, la qualité de la présentation est celle d'une 
édition bon marché format facilite pas les 
reproductions (d'ailleurs peu nombreuses) des chefs- 
d'œuvre l'architecture une échelle permettant 
d'en appréhender les beautés. 


LA PIRAMIDE INVERTIDA, par Hector Velarde. 
Editions Losada, Alsinal 131, Buenos Aires. Format 
14,5 X 21, 162 pages. Broché. 


L'auteur est professeur de géométrie descriptive et 
d'histoire de l'architecture à l'Université Nationale 
d'Ingénieurs de Lina. 

Auteur de nombreux ouvrages et essais, il pré- 
sente dans ce livre des réflexions critiques sur les 
aspects plastiques et architectoniques et leur évo- 
lution depuis l'art égyptien des pyramides et des 
figures hiérutiques jusqu'à la peiniure abstraite et 
l'architecture de notre temps. Mais il ne prend :a- 
mais un tour didactique, préférant l'humour, un ton 
direct et les phrases courtes et précises. 


SAGGIO SUI TRACCIATI ARMONICI, par Guido 
Fiorini. Editions « Della Pace », 35, via della Pace, 
Rome. Format 24,5, pages. Broché. 


C'est le texte d'une conférence qui s'est tenue à 
Nationale San Luca mai 1958 qui 
fait l'objet de cette édition. Il constitue une inté- 
ressante contribution aux nombreuses études sur les 
tracés régulateurs. Une préface de Le Corbusier situe 
l'importance des problèmes dans 
tecture qui, en fin de compte, doit être poésie. 
« Mais la poésie est le contraire de l'incertain. Lo 
poésie est faite précision mathématique, est faite 
d'une rigueur totale. » Ainsi en est-il de l'architecture. 
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CHARTE Editions Minuit, Paris. 
Format 21 X 21. Reliure toile sous jaquette cou- 
leurs (****), 


La Charte d'Athènes, ce document fondamental de 
l'urbanisme moderne, vient d'être rééditée. 


aux architectes monde entier C'est suite 
de la réunion à Athènes, en 1933, des Congrès Inter- 
nationaux Moderne, que furent établis 
les principes d‘une Charte d'Urbanisme. Huit ans 
plus tard, en 1341, paraissait à Paris un ouvrage 
anonyme qui révélait l'existence de ce document au 
grand public. Epuisé depuis seize ans, l'ouvrage re- 
paraît aujourd'hui, et jamais peut-être r'a-t-il été 
plus d'actualité. à un moment où Le Corbusier peut 
demander : « Seize ans plus tard, les choses ont- 
elles beaucoup changé? 


Soulignons la très grande qualité de la typogra 
phie et de la mise en page. 


CROQUIS PRO ARQUITECTURA, par Jacob Koenigs- 
berg. Editions Ramirez, Aldaco 16, Mexico. Format 
17 X 22,5, 137 pages. Broché. 

Recueil croquis pour créer une nouvelle 
véritable architecture » accompagné de notes qui 
donnent les raisons et le souci de l'auteur de re- 


chercher, pour notre ère atomique, des formes 
nouvelles. 
Deux illustres prédécesseurs doivent une grande 


part de leur notoriété à des croquis imaginatifs et 
visionnaires : Eric Mendelsohnn et Sant'Elia. M. ]. 
Kônigsberg fait preuve d'une imagination sans doute 
débordante, mais il serait certainement osé de pré- 
tendre que la liberté intégrale des formes puisse 
être en soi une architecture. L'architecture obéit 


à d'autres lois. 


MONOGRAPHIES 


TURKISH ISLAMIC ARCHITECTURE dans les pério- 
des Seliuk et Ottomane 1071-1923, par Behcet Uensal. 
Format 17 X 19, 118 pages de textes en anglais, 
130 reproductions. Editions Alec Tiranti Ltd., 72 Char- 
lotte Street, London W.1, Grande-Bretagne. Reliure 
toile sous jaquette. Prix : 30 s. (***). 


Professeur d'histoire de l'architecture à l'Académie 
des Beaux-Arts d'Istanbul, l'auteur présente, dans ce 
petit volume, une vue d'ensemble de l'architecture 
islamique en Turquie de 1071 à 1923. 


Les bâtiments realisés peuvent être divisés en trois 
types principaux: constructions religieuses : mos- 
quées, couvents, mausolées, tombes ; bâtiments ci- 
écoles, hôpitaux, hospices, caravan- 
sérails, marchés, bains publics, fontaines, aqueducs, 
réservoirs, ponts ; palais, châteaux et maçasins ; bâ- 
timents militaires : remparts, tours, forts, etc. 


La forme et les caractéristiques de l'architecture 
ne varient pas seulement avec ces différents iypes 
de bâtiments, mais suivant la période au cours de 
laquelle furent construits. 


Les différents styles qui se sont partagés l'archi- 
tecture Turquie peuvent être répartis façon 
suivante : 


1040-1194 : grand Seljuk, forte influence persane ; 
1071-1308 : période du Seljuk anatolien ; 1256-1483 : 
période Beylik, style 1299-1501: période 
Bursa, c'est-à-dire période des primitifs nouveau 
style : 1501-1703 : période classique ; 1703-1730 : pé- 
riode Tulipe 1730-1808 baroque 1808-1908 style 
cosmopolite ; 1908-1923 : néo-ottoman. 


L'architecture de chaque type de bâtiment et les 
changements qu'elle subit sont analysés à travers 
ces périodes. Cette étude est accompagnée 
de nombreux plans. 


chapitre est ensuite consacré l'étude des 
matériaux et des <ystèmes de construction propre- 
ment dits: puis l'auteur examine rapidement l'esthé- 
tique des bâtiments avant de consacrer un chapitre 
de comparaisons et de conclusions Gans lequel il 
tente un parallèle entre l'architecture turque et celle 
de l'Arabie et de la Perse, tout en rappelant l'in- 
fluence de la tradition gréco-romaine et de l'archi- 


tecture chrétienne, pour dégager les caractères 
fondamentalement originaux de l'architecture en 
Turquie . 


Une très courte biographie des architectes turcs 
les plus connus, ainsi qu'une bibliographie des prin- 
cipaux ouvrages consacrés aux problèmes traités. 
complètent la partie texte de ce petit volume, qui 
comporte, en outre, un très grand nombre de photo- 
graphies fort intéressantes, mais qui, en raison du 
format même de l'ouvrage, ne sont pas toujours 
suffisamment mises en valeur. C'est le seul reproche 
que l'on puisse adresser à cette édition soignée et 
intéressante consacrée à un chapitre de l'histoire 
de l'architecture peu connu et sur lequel les ouvrages 
modernes sont rares. 
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ARCHITECTURE 


MONOGRAPHIES 


ARCHITECTURE par Callum. Editions 
The Architectural Press, 9-13, Queen Annes Gate, 
Londres S.W.I. Format 29, 216 pages illustrées. 
Reliure toile sous jaquette. Prix : $ 63 net (* *). 


Le but de l'ouvrage est de présenter une « coupe » 
sur que l'architecture américaine d'aujourd'hui 
réalisé, selon l'auteur, meilleur. s'agit pas 
d'un panorama complet, mais d'un choix évidemment 

jectif. 

se "2 des pionniers. point de départ de l'archi- 
tecture actuelle, est évoquée Sullivan, Bernard 
beck, Greene and Greene, etc., ainsi que les pre- 
mières réalisations d'un Neutra d'un Wright, dans 
une introduction historique qui dégage les influences, 
les grands courants, les prototypes l'architecture 
américaine. Vient ensuite la présentation des œuvres 
les plus caractéristiques trente-trois architectes, 
depuis Louis Sullivan et Frank Lloyd Wright jus- 
qu'aux jeunes Paul Rudolph, I.M. Pei, dont deux 
sont encore peu connus mais pleins de talent : Ulrich 
Franzen et Thornton Ladd. 

Le choix est bon, la présentation claire, les repro- 
ductions de qualité, c'es: un excellent résumé de ce 
que l'Amérique a produit de meilleur en architecture 
et où l'on retrouve tous les grands noms familiers 
de Breuer, Gropius, etc. 

L'écueil de tels ouvrages c'est évidemment le côté 
fragmentaire, « vision à vol d'oiseau » d'un sujet 
trop ample pour être traité détails seul 
volume. 


PERRET, par Bernard Champigneulle. Editions Arts et 
Métiers Graphiques, 18, rue Séguier, Paris. Format 
22 X 27, 64 pages de texte et 96 pages de reproduc- 
tions en héliogravure, broché avec couverture et ja- 
quette. Prix: 2.600 francs (* * * *), 


L'œuvre d'Auguste Perret apparaît aujourd'hui 
somme celle d'un précurseur génie qui sut com- 
prendre et mettre en œuvre toutes les possibilités 
inhérentes matériau nouveau qu'était, l'époque, 
béton armé. 

valeur Perret été reconnue depuis 
longtemps et il est bon que lui soit consacré un 
ouvrage dans lequel trouve fois person- 
architecte. 

Son œuvre est étudiée dans l'ordre chronologique 
depuis la fameuse maison de la rue Franklin jus- 
qu'à l'aménagement Havre. 

La plupart des réalisations et des grands projets 
font l'objet de reproductions et de commentaires 
techniques écrits en collaboration avec des architectes 
(Marion Tournon-Brarly, André Remondet, Albert Gré- 
gcire et l'ingénieur Serge Zaytzeït), tous collabora- 
teurs et amis du maître. 

Des dessins de sa main, des plans de l'atelier 
Perret, des documents littéraires et graphiques iné- 
dits enrichissent cet ouvrage, témoignage d'une œuvre 
primordiale, non seulement par elle-même, mais par 
toutes les possibilités qu'elle contenait. 


VICTOR HORTA, par Robert L. Delevoy. Collection 
« Monographie de l’art belge ». Edité par Elsevier 
pour le Ministère de l’Instruction publique. Format 
18 X 25, 16 pages de texte, 28 illustrations. Reliure 
toile sous couverture rhodoïd (* * *). 


Peiit ouvrage consacré au précurseur que fut Victor 
Horta qui, dès le XIX* siècle, chercha à « appliquer 
les règles de la bonne construction jointes à la 
recherche de formes nouvelles adéquates aux maté- 
riaux employés, aux usages aux besoins sut 
se dégager de la folie ornementale qui l'entourait 
et il est bon d'avoir réuni dans un livre ses prin- 
cipales œuvres accompagnées d'un article succinct, 
mais très documenté, et de notes biographiques et 
bibliographiques. 


CORBUSIER 


EIN TAG MIT RONCHAMP (Un jour avec Ron- 
champ). Photos Paul et Esther Merkle. Texte de 
Robert Th. Stoll. Introduction de Hans Urs von Bal- 
thasar, Editions Johannes Verlag. Einsiedeln (Suisse). 
Format 25 X 25, 50 pages. Reliure cartonnée (* * * *). 


Les auteurs nous font sentir une sorte de magie 
de Ronchamp qui joue au fur et à mesure que 
s'écoulent les heures du jour qui marquent l'église 
de lumière et de formes changeantes, comme s'ils 
avaient subi l'envoûtement d: cette architecture- 
sculpture, envoûtement que 
photographies, mais qui restituent côté 
ce merveilleux, la vie quotidienne de Ronchamp. 

nombreuses publications ont déjà été consacrées 
à Ronchamp. Ce nouvel ouvrage compte parmi les 
meilleurs grâce au choix de photographies assez 


remarquables bien dans grand 
format. 


POEME ELECTRONIQUE CORBUSIEK. 
Editions Minuit, Paris. Format 21, 240 pages 
illustrées. Reliure toile sous jaquette couleurs (* * *). 


Pavillon Philips l'Exposition Bruxelles 1958, 
* poème électronique » qui devait exprimer l'apport 
donner quarante fois par jour spectacle complet 
dix minutes, représentant une synthèse toutes 

Des photographies, des croquis présentés mis 
en page avec un savant dosage de couleurs, des 
textes rappelant les étapes réalisation. 

livre soi est poème typographique d'une 


Présentation très recherchée qui caractérise cette 
collection. 


ENTRETIEN AVEC LES ETUDIANTS DES ECOLES 
D'ARCHITECTURE, par Le Corbusier. Editions de 
Minuit, Paris. Format 21 X 21, 68 pages. Reliure toile 
sous jaquette (****). 


Témoignage vibrant passionné d'une vie ani- 
mée foi dans chose bâtie tel apparaît cet 
entretien Corbusier avec les élèves l'Ecole 
des Beaux-Arts, qui eut lieu à la demande de ces 
derniers qui réclamaient un atelier Le Corbusier... 

Plein d'une foi d'une ardeur qui 
ceite époque où, dans domaine 
rence est son comble, état d'esprit byzantin 
privant buts sages les plus prodigieux moyens 
de réalisation dont ait jamais pu disposer une civi- 
lisation », Le Corbusier affirme une fois de plus les 
grands buts de sa vie poursuivis depuis près d'un 
demi-siècle et qui restent toujours valables. 

Il rappelle les différentes étapes de cette vie, les 
luttes sans cesse recommencées pour une architec- 
ture vivante contre les pontifes et les poncifs, contre 
« l'architecture figée autour d'un point fixe, irréelle, 
factice, étrangère à la loi humaine ». Vie de re- 
cherches pour une vie humaine meilleure, pour la 
préparation d'un « logis digne », d'un cadre d'épa- 
nouissement humain. Attaques contre les académismes 
qui s'y opposent mais qu'on ne peut détruire, car 
« l'académisme est une manière de ne pas penser 
qui convient à ceux qui craignent les heures d'an- 
goisse de l'invention, pourtant compensées par les 
heures de joie de la découverte ». 

Ouvrage d'une typographie et d'une présentation 
excellentes qui ne saurait laisser indifférent. 


MODULOR 2 de Le Corbusier. Texte en anglais. Edi- 
tions Harvard University Press, Cambridge, Massa- 
chussets, Etats-Unis. Format 19 X 19, 336 pages. Re- 
liure toile sous jaquette. Prix : $ 8. 


Une édition anglais deuxième volume 
teurs, vient d'être publiée. Elle permettra une plus 
large diffusion compréhension pensée 
grand architecte. 


HABITAT 


PREMIER PROGRAMME CONSTRUCTIONS 
EXPERIMENTALES COMMUNAUTE EU- 
Format 21 X 29,5, 255 pages (* *). 


Le rapport du Conseil International du Bâtiment 
sur le premier programme des Constructions expéri- 
mentales de la C.E.C.A. fait l'objet de cet ouvrage. 
Ce rapport constitue une première contribution aux 
recherches techniques et économiques dans le do- 
maine de la construciion de logements ouvriers. 

11 établit une analyse comparative des coûts de 
consiruction des habitations individuelles réalisées 
dans tous les pays Communauté, d'après les 
mêmes directives. 

En effet, c'est en 1954 que la Haute Autorité prit 
l'initiative d'un programme de constructions expéri- 
mentales dans le cadre des six pays membres. Les 
résultats acquis iournissent de très nombreux rensei- 
gnements sur le montant et la répartition des coûts 
de construction, dont les différences sont finalement 
beaucoup moins considérables qu'on aurait pu le 
penser. 

Ces recherches ont contribué même temps 
faire apparaître, manière plus précise, les diffé- 
rences dans la structure économique et les relations 
entre les différents pays Communauté, dans 
secteur spécial de l'économie. 

Ce rapport pourra fournir des enseignements pra- 
tiques et des indications pouvant contribuer à une 
solution problème logement. 


CONCOURS NATIONAL POUR 
CITE-PARC Numéro spé- 
cial de la Revue « Habiter », 86, rue Saint-Lazare, 
Bruxelles (Belgique). Format 22,5 X 29,5, 207 pages. 
Prix : 60 francs belges. 


L'Institut National du Logement Belge avait lancé 
concours d'architecture pour l'édi- 
fication d'une cité-parc à Marcinelle. Ce concours 
fut jugé en décembre 1958 et notre confrère Habiter 
l'étude des projets primés et de quelques autres 
retenus à la première éliminatoire. Chaque projet 
est présenté avec plans et perspectives. Le pro- 
gramme demandait des maisons pour mineurs en 
individuelles, des immeubles hauts, garderie, 
écoles et cenire social. 


REEDUCATION 


REHABILITATION CENTER PLANNING. guide 
architectural, par F. Cuthbert Salmon et Christine F. 
Salmon. Editions « The Pennsylvania State University 
Press », University Park, Pennsylvania. Format 
30,5 X 23,5, 164 pages. Reliure cartonnée. Prix : 

quide des centres réadaptation 
décrit les principales activités qui s'y déroulent ; il 
en donne les programmes et plans de,princire ainsi 
que les conditions d'environnement. Il présente quel- 
ques solutions apportées à ce programme particulier 
en s'appuyant sur une enquête approfondie menée 
aux Etats-Unis et au Canada. 

C'est une étude fouillée, première, croyons-nous, 
des besoins auxquels doivent répondre de telles ins- 
tallations, avec de nombreux croquis et plans donnant 
la norme spatiale, les principes d'aménagement «t 
d'équipement et des organigrammes. Un ouvrage utile 
sur un sujet très spécial et encore rarement traité 
dans son ensemble. 

sommaire: réadaptation aujourd'hui: 
réadaptation et la communauté ; Programme de cen- 
tres de réadaptation : Principes de planification : Si- 
tuation ; Zones d'activité: Environnement ; L'avenir 
réadaptaticn. 


XXIX 


BUREAUX 
Nous venons de recevoir deux ouvrages sur les 
immeubles bureaux qui, avec Das Hochhaus der 
BASF », des Editions Julius Hoffmann dont nous avons 


rendu compte dans notre n° 78 (juin 1958), constituent 


actuellement ensemble monographique premier 
ordre sur un sujet extrêmement actuel. 


BUROBAUTEN (Immeubles bureaux), par Jurgen 
Joedicke. Editions Gerd Hatje, Stuttgart. Format 22,5 
28,5. 228 pages, 613 illustrations. Relié toile sous 

L'auteur, à qui nous devons déjà un excellent ou- 
vrage sur l'architecture contemporaine paru chez le 
même éditeur, présente dans volume une étude 
d'ensemble consacrée aux problèmes l'immeuble 
de bureaux contemporain. L'ouvrage est divisé en 


quatre parties : la conception des plans, la structure, 


la paroi extérieure, l'équipement technique (chaut- 

fage, ventilation, écluirage). 

Chaque chapitre comprend une analyse du pro- 
blème, un exposé des solutions et des exemples illus- 
trant les méthodes décrites. L'ouvrage se termine 
par choix grands immeubles bureaux 
différents pays parmi les plus représentatifs réalisés 
ces temps derniers. 

La présentation est intelligente : plans et détails 
très clairs et nombreux, mise en page soignée confè- 
rent à ce livre, qui traite d'un sujet ayant encore 
été peu étudié méthodiquement, intérêt indiscu- 
table. 

VERWALTUNGSBAUTEN (Bâtiments 
tion), par Herbert Rimpl. Editions Ulilstein, Ulistein- 
haus Tempelhof, Berlin, Format 27, 244 pages, 
avec 249 photos et 406 dessins et détails. Relié toile 
sous jaquette. Prix: 58 D.M. (****). 

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première, 
consacrée à l'organisation, le projet et la construc- 
tion, est composée de treize chapitres où sont expo- 
sés tous les problèmes que l'architecte rencontre dans 
la conception des immeubles de ce type. Chaque 
élément est traité détail avec plans techniques 
cotés, depuis l'aménagement des différents locaux 
spécialisés jusqu'aux installations équipements 
techniques. 

deuxième chapitre présente des exemples 
projets. 

En annexe, un choix de photos et des plans sché- 
matiques d'importantes réalisations. Un répertoire 
des architectes complète volume. 

Dans cet ouvrage, les exemples sont nombreux, 
plus nombreux que dans le précédent, mais le choix 
n'est pas architecturalement aussi rigoureux. 


GARAGES 
CONSTRUCTION DES GARAGES DES 

STATIONS-SERVICE, par Rolf Vahlefeld et Frie- 

drich Jacques, traduit par Maurice Jaslowitzer. Edi- 

tions Eyrolles, 61, boulevard Saint-Germain, Paris-6°. 

Format 21 X 31, 192 pages, 96 pages de photographies, 

nombreuses gravures. Relié. Prix: 5.800 fr. (****). 

L'intensification de la circulation est une des carac- 
téristiques notre époque. Cependant, l'effort 
documentation s'est jusqu'à présent concentré presque 
exclusivement sur le « trafic actif », négligeant l'im- 
portant problème de ce que l'auteur appelle le 
trafic au repos. Le présent ouvrage, dont nous avions 
annoncé l'édition originale allemand grand 
intérêt dans notre sélectionne les réalisations 
les plus efficaces de tous les pays en matière de 
garages, postes de distribution et stations-service. Il 
présente une information, systématiquement exposée, 
allant des constructions les plus simples à usage 
particulier jusqu'aux grands ensembles de dimen- 
sions industrielles. 

première partie étudie. après historique fort 
vivant, les différentes possibilités qui s'offrent pour 
l'implantation, la construction et l'installation des ga- 
rages et postes d'essence. La seconde présente, sous 
la forme d'un « lexique par l'image », les éléments 
constructifs détails d'exécution. Les troisième 
quatrième parties traitent de la mise en œuvre des 
principes exposés : les auteurs ont constitué un album 
photographique avec plans élévations des 
sations les plus valables sur le plan international. 


CULTE 
ART SACRE POUR NOTRE TEMPS, par 
leine Ochsé. Editions Arthème Fayard, 18-20, rue du 

Saint-Gothard, Paris. Format 14,5 X 19,5, 138 pages. 

Prix : 350 francs (* *). 

L'art sacré contemporain «a fait l'objet, ces der- 
nières années, de polémiques passionnées et mul- 
tiples. Il était normal qu'ure collection destinée plus 
particulièerment au monde catholique, comme « Je 
sais - Je crois - Encyclopédie du catholique du 
évoque problème. L'auteur retrace 
l'évolution mentalité des œuvres chré- 
tien depuis ia Révolution et situe l'évolution de l'art 
sacré dans son contexte général social. 

Elle nous montre comment s'est fait sentir le besoin 
d'une renaissance de l'art sacré et évoque les der- 
nières architecturales tant françaises 
qu'étrangères. Malheureusement, l'ouvrage com- 
porte aucune illustraticn. 


CHIESE NUOVE, numéro Revue Internationale 
d’Art Sacré Fede Arte Commission 
Pontificale Centrale, Cité du Vatican. Format 
21,5 29, 110 pages 

numéro revue Foi Art été réalisé 
pour semaine Sacré. 

sommaire Messages aux architectes 
clergé. Liturgie art dans l'église. Traditions 
nouveautés dans l'architecture sacrée. Contribution 
üne bibliographie. 

Une série photographies plans 
réalisées récemment complètent l'ouvrage, qui met 
l'accent sur l'actuel renouveau l'art sacré. 
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ARCHITECTURE 


SPECTACLES 


SALLES CONCERT, numéro spé- 
nu Revue « Architektur Wettbewerbe ». Edi- 
tions Karl Kraemer, Stuttgart. Format 21 X 29,5, 

103 pages illustrées. 

Cette revue, qui consacre publication des 
principaux concours pays, vient 
tir intéressant numéro sur les théâtres salles 
de concert, dars une présentation tres claire avec de 
nombreux croquis, plans et coupes de projets et de 
réalisations en cours. La publication donne une vue 
très vivante sur les dernières tendances en ce 
domaine. 


JARDINS 


VERTE, JARDINS NOUVEAUX 
DE NEUF PAYS, par Shepheard et Kühn. Editions 
Ulistein, Berlin. Format 21 X 27, 140 pages, 270 illus- 
trations, photos et dessins. Reliure pleine toile. Prix : 


La première édition de cet ouvrage, parue en an 
glais sous le titre Modern Gardens, a été refondue 
et comprend, dans l'édition allemande, environ un 
cinquième d'illustrations puisées parmi les exemples 
de l'Allemagne occidentale. 

L'ouvrage est plus spécialement consacré l'étude 
de la z2ne de transition entre l'architecture et l'es: 
pace vert environnant, partie essentielle 
pour la liaison entre les volumes habités et leurs 
prolongements extérieurs. 

Les exemples choisis sont presque tous excellent: 
et rendent parfaitement compte de l'apport nouveau 
de l'architec:ure contemporaine dans ce domaine qui 
se base finalement sur l'enseignement japonais. 


par 


MOBILIER 


GUTE MOBFI, SCHOENE RAUEME (Bons meubles 
et beaux appartements). Une sélection internationale 
de mobiliers et installations, par Kurt Hoffmann. Edi- 
tions Julius Hoffmann, Stuttgart, Format 23 X 30, 
180 pages, 451 illustrations. édition. Relié pleine 
toile sons jaquette. Prix : 48 DM. (***). 


les nombreux ouvrages même genre parus 
récemment, voici l'un des meilleurs, intelligemment 
présentant une excellente sélection mo- 
biliers d'équipements divers, avec nombreux 
dessins d'exécution et schémas constructifs. 
L'ouvrage est présenté trois langues, allemand, 
anglais, français, divisé chapitres travail, sé- 
Jour, repas, cuisine, vestiaires, chambres coucher, 
chambres d'enfants ,salles de bains et jardins. 


Toutes les illustrations sont accompagnées de textes 
explicatifs circonstanciés. Présentation de qualité. 


Exemples français Jean Borot, René-Jean Caillette, 
Charron, Christian Defrancz et Geneviève Dangles, 
Jacques Dumont, Roger Fatus, Jacques Hauville, An- 
dré Monpoix, Perau, Charlotte Perriand, Pierre Vago. 

Dans les mobiliers choisis, des meubles de série 
figurent à côté de meubles de décorateurs. 


TECHNIQUES 


CALCUL PRATIQUE DES POTEAUX 
BETON ARME, par G. Laval. Editions Eyrolles, 
61, boulevard Saint-Germain, Paris. Format 16 X 25, 
128 pages, 17 figures, 35 tableaux. Prix : 1.600 francs. 


L'objet que s'est fixé est strictement limité 
aux poteaux en béton armé, étudiés sous les mul- 
tiples aspects susceptibles d'intéresser l'ensemble des 
membres de la profession. L'étude a été divisée en 
trois parties, dont première constitue théorie, 
la seconde l'examen, qui n'a jamais été envisagé 
jusqu'à ce jour, des temps et prix de revient, et la 
troisième les tablecux numériques de calcul et de 
métré qui permettent déterminer par simple lec- 
section, armature métré des poteaux, 
fonction des charges appliquées. 

Les méthodes de calcul actuellement en vigueur, 
conformément aux règles B.A. 1945 et à la circulaire 
1934, concernent compression simple, flambe- 
ment et le frettage. De nombreux exemples numé- 
riques, très détaillés, illustrent chacune d'elles avec 
précision clarté. 

Ce iivre, véritable synthèse de résultats pratiques, 
permettra au technicien, même dépourvu d'une cul- 
ture mathématique approfondie, de comprendre les 
calculs normalement utilisés. 


DOCUMENTS U.B.R., Cahier n° 5. Editions de l’Union 
des Fabricants Français Conduits fumée 
ventilation en béton réfractaire, 122, rue La Boétie, 
Paris-8. Format 21 X 27, 73 pages. Broché. 


L'Urion des Fabricants français de Conduits de 
fumée et de ventilation en béton réfractaire nous « 
fait parvenir son cahier n° 5, qui peut être adressé 
à titre gracieux à tous les professionnels qui en 
feront la demande. 

Il s'agit d'informations techniques avec croquis et 
tableaux concernant les problèmes posés par les 
conduits de fumée et la ventilation. 

Au sommaire : Emission de fumées, poussières et 
gaz nocifs ; Considératicns générales sur la combus- 
tion : Pollution atmcsphérique et aspects techniques 
lutte contre les fumées: Alerte 
bonisme. La ventilation naturelle des locaux d'habi- 
tation Aspects hygiéniques socio-psychologiques 
de la ventilation: la ventilation par fenêtres: La 
ventilation par gaines. Etude de cas particuliers : 
La ventilation des cuisines ; la ventilation des locaux 
sanitaires en position centrale; la ventilation des 
chaufferies. 

Technique et réglementation : Réglementation sur 
ventilation des locaux habités; propos des 
essais de résistance aux variations de température 
des conduits fumée. 


LE CHAUFFAGE ET LE RAFRAICHISSEMENT PAR 
RAYONNEMENT, par F. André Missenard. Editions 
Eyrolles, 61, boulevard Saint-Germain, Paris-5, For- 
mat 16 X 25, 360 pages, 134 figures, 15 abaques. 
Relié. Prix: 5.500 francs. 


Une première partie cet ouvrage est consacrée 
au principe et à la description des différents sys- 
temes de chauffage et de rafraîchissement par rayon- 
nement : tubes enrobés dans le béton, plafonds rap- 
portés, panneaux suspendus, émetteurs dits par 
« infrarouge ». Cette partie traite également du 
déneigement thermique et de la régulation automa- 
tique. 

La deuxième partie étudie les considérotions phy- 
siologiques particulières aux installations par rayon- 
nement. 

La troisième partie traite des fondements scienti- 
fiques et des bases techniques. Les recherches expé- 
rimentales et théoriques de l'auteur ont permis d'ex- 
primer, par une formule simple, l'émission des diffé- 
rents panneaux à tubes enrobés. Cette partie se 
termine par théorie calcul chauffage par 
panneaux rayonnants placés en élévation dans les 
usines qui, jusqu'ici, ne figurent dans aucun ouvrage 
français ou étranger. 

La quatrième partie est constituée par des exem- 
ples calculs des différents systèmes. 

La cinquième partie comporte des annexes, une 
étude critique de la bibliographie, une vingtaine de 
tableaux et une douzaine d'abaques pour faciliter 
les caiculs. 


VITA DEI NELLA ARCHITETTURA, 
par Giulio Roisecco. Editions Vitali e Ghianda, Ca- 
sella Postale 264, Gênes. Format 17 X 24,5, 187 pa- 
ges. Broché. Prix : 3.000 Jires (* * *). 


L'étude des caractéristiques des ma- 
tériaux ne représente qu'un secteur particulier du 
problème complexe que posent les moyens de réali- 
sation d'une œuvre d'architecture, mais l'importance 
du choix des matériaux n'en demeure pas moins 
souvent un facteur important de réussite ou d'échec. 

Après rapide tracé l'histoire des matériaux, 
chapitre Matériaux traditionnels matériaux 
actuels » aborde les problèmes de la tradition, de 
l'environnement, etc. Un chapitre est ensuite consacré 
à l'emploi des matériaux, avec de très nombreux 
exemples à l'appui. Enfin, l'auteur examine la qualits 
expressive et donne une analyse de l'importance du 
matériau dans l'œuvre Gaudi F.L. 


LEGISLATION DROIT 


par F. Alibert. Editions des Annales des Loyers, For- 
calquier (Basses-Alpes), France. Format 13,5 X 22, 
184 pages. Prix: 1.000 francs. 


Au sommaire : La fonction de syndic envisagée 
sous ses divers aspects juridiques. La durée des fonc- 
tions syndic. Désignation l'assemblée des co- 
propriétaires Désignation judiciaire. Adhésion des 
co-propriétaires règlement contenant désigna- 
tion de syndic. La révocation. Le pouvoir d'initia- 
tive syndic. Les pouvoirs conférés par loi. 
Représentation du syndicat en justice. Le syndic 
assure l'exécution des décisions de l'assemblée. 
Actes de gestion accomplis sur l'initiative du syndic. 
Le syndic, chargé « de contraindre chacun des inté- 
ressés à l'exécution de ses obligations », est tenu 
d'exécuter sa mission. La reddition des comptes du 
syndic. La responsabilité du syndic : les principes ; 
la responsabilité civile (responsabilité contractuelle, 
responsabilité exonération responsa- 
bilité responsabilité pénale extinction 
responsabilité. 


COMMENT SAUVEGARDER RECOUVRER VOS 
CREANCES, par Roger Debled. Editions Delmas, 
13, rue de l’Odéon, Paris (6°). Format 21 X 27. Prix : 
1.630 francs. 


L'auteur, docteur droit, pas cherché 
composer un travail d'érudition, mais un guide pré- 
cis, accessible à tous, utile tant aux créanciers 
qu'aux débiteurs. 


Il a réalisé ainsi un code pratique de la « sauve- 
garde et du recouvrement des créances » en tenant 
compte des réformes les plus récentes. 


Trois ouvrages même auteur ont déjà paru 
dans la même collection « Ce qu'il vous faut 
savoir »: « L'achat et la vente d'un fonds de com- 
merce », « L'achat et l'administration d'un immeu- 
ble » et « Tous les problèmes de la co-propriété ». 


PLAINTES CONSTITUTIONS PARTIE 
VILE, par Alec Mellor. Collection « Ce qu’il vous 
faut savoir ». Editions J. Delmas, 13, rue de l’Odéon, 
Paris-6®. Format 21 X 27. Broché. 


Au sommaire: Le procès pénal, ses avantages, 
ses périls; Quand porter plainte ; Quelques infrac- 
tions usuelles ; À qui porter plainte ; La partie civile, 
voie criminelle et voie civile; La partie civile à 
l'instruction ; La partie civile à l'audience ; De la 
Retraits plainte, désistemerts par- 
tie civile; Quand ne peut-on plus porter plainte ; 
Aliénés, lettres anonymes Délits commis 
ger, jugements étrangers : Des restitutions : Des dom- 
mages-intérêts ; Des frais; Des voies de recours 
(opposition, appel, pourvoi en cassation): De la 
contrainte par corps; Sanctions encourues par les 
plaignants téméraires ; Du casier judiciaire et de sa 
Bibliographie sommaire. 


LE CALCUL DU LOYER ET DE SES ACCESSOIRES. 
Locaux d'habitation et à usage professionnel et locaux 
commerciaux, par G. Babey et M.L. Weis. Editions 
Juridique, 32, rue Pelletier, Paris. 
Format 24, 300 pages. Broché. Prix 975 francs 
franco. 


récents textes législatifs ont bouleversé légis- 
lation des loyers, notamment en ce qui concerne le 
taux définitif des loyers, les locaux insuffisamment 
occupés, les locaux professionnels, les locaux arti- 
sanaux, les H.L.M., les locations nouvelles, etc. 


Cette nouvelle édition du Calcul du lcyer et de 
ses accessoires, refondue et entièrement mise à jour, 
lient compte des dispositions matière. 
Elle les illustre de nombreux tableaux et exemples 
numériques. Ouvrage ulile à tous ceux qui ont n 
problème à résoudre dans ce domaine épineux. 


DIVERS 


COULEUR DANS LES ACTIVITES HUMAINES, 
par M. Deribéré. Editions Dunod, 92, rue Bonaparte, 
Paris. Format 16 X 25. 320 pages avec 99 figures. 
Reliure toile sous jaquette. Prix : 3.800 francs. 


couleur prend une actualité toute particulière 
et s'impose davantage depuis quelques années à 
l'attention des praticiens, c'est qu'un facteur rouveau 


est intervenu dans le domaine de la lumière. 


ces dernières années, deux pos- 
sibilités pratiques réelles existaient : la lumière du 
jour naturelle, essentiellement changeante ; la lu- 
mière incandescente qui, par l'excès de rouge et de 
jaune, déforme les couleurs et ne permettait pas, 
par exemple, l'emploi de revêtement de murs ou de 
machines en des tons tels que le vert clair ou le 
bleu clair. 


La possibilité de s'éclairer avec des sources de 
nuances variées confère désormais au problème posé 
de nouveaux aspects, car la couleur d'un objet dé- 
pend essentiellement de sa nature tout d'abord, mais 
aussi de la lumière qui l'éclaire, et ceci qualitati- 
vement et quantitativement. Ceci conduit à la re- 
cherche des meilleures harmonies de couleur dans 
les divers locaux. Mais il convient également de 
tenir compte des effets psychologiques, voire physio- 
logiques, de la couleur. 


L'auteur examine ce vaste problème de la couleur 
sous ses aspects les plus divers et fait le point des 
connaissances actuelles. 
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volets roulants 


manœuvre 


LES 


LAMES ORIENTABLES 
EMAILLÉES, RIGIDES, 
ALLIAGE LÉGER. 


Une protection extérieure 
efficace. 

Enroulement orientation 
par une seule manœuvre. 

Les avantages des volets 
roulants des stores véni- 
tiens réunis. 


STORES VÉNITIENS 


Une seule commande mon- 
tée, descente, orientation des 


lamelles. 


Siège Social Usine NICE 10, Av. Ste-Marguerite Tél. 614-31 
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Bureaux PARIS 72, Haussmann Tél. EURope 54-14 
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Réalisation technique par- 
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Conception ayant fait ses 
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PLAFOND SANACOUSTIC 


nouveau plafond Sanacoustic Roclaine 
été présenté quelques mois par André 
président Société Pont-à- 
Mousson, Bernard Gardair, président 
Société Roclaine. 

C'est plafond correction acoustique qui 
possède excellent coefficient d'absorption, 
dont valeur moyenne sur des fré- 
quences audibles est supérieure 0,8. 


C'est plafond entièrement démontable qui 
monte par simple enclenchement des plaques 
sur des profilés. peut donc démonter 
même instantanément tous points permet 
ainsi prévoir passage, entre 
plafond suspendu plafond initial 
toute gaine ventilation, chauffage, alimen- 
électrique téléphonique. 


Une fabrication soignée ajoute ces carac- 
téristiques fondamentales des qualités 
tique facile. 


Une technique peinture très moderne per- 
met revêtir les plaques laque mate 
blanche, cuite four, dont l'entretien est aussi 
facile que celui réfrigérateur. 


Des luminaires peuvent être fournis de- 
Chacun remplace deux plaques 
posent même par simple enclenchement. 


Sanacoustic permet ainsi réaliser 
des plafonds modernes grande classe avec 
éclairage encastré. 


NORMALISATION 
DES BOITES AUX LETTRES 


Depuis certain temps déjà 
tion des P.T.T. réclamait normalisation des 
aux lettres, après que des enquêtes sur 
plan national, plus particulièrement dans 
région lyonnaise, aient démontré 
cette normalisation. 


première maison France offrir dès 
maintenant sur marché nouvelles boites 
aux lettres avec label est aussi une des 
plus anciennes, spécialisée déjà depuis long- 
temps dans ces fabrications sont les Eta- 
blissements Decayeux 
(Somme), qui sont disposition des archi- 
tectes pour leur établir des projets leur don- 
ner documenatation pourraient désirer. 


Trois types ont été établis une im- 
meubles une boîte pavillons une boîte 
rurale 


Les immeubles présentent groupées 
sous forme panneaux peuvent être mon- 
tées comme mécano dans sens hori- 
zontal vertical, volonté, avoir éven- 
des éléments spéciaux réservés aux 
imprimés grandes dimensions. Comme les 
boites pavillons rurales elles sont 
munies serrures cylindre assurant 
rurale peut être assortie système 
ingénieux disque permettant l'appel fac- 
teur. matériel lui-même est soumis des 
conditions très strictes fabrication tôle 
d'acier, peintures spéciales anti-corrosives, trai- 
tement des tôles avant mise peinture, la- 
quage four. 


CREATION D'UN PRIX NORSODYNE 


Dans cadre des concours Epiderme 
Fenêtres extérieures organisés par 
pour des plastiques dans 
Pas-de-Calais ont décidé d'attribuer prix 
Spécial Norsodyne décerné aux deux can- 
didats utilisateurs produit, qui, dans 
concours, auront remis les projets 


présenter meilleur débouché 
dans bâtiment. 


Chacun des deux prix consistera 
bution somme 250.000 francs 
une participation aux frais laboratoires en- 
par les essais études expérimentales 


nécessaires mise point des projets sélec- 
tionnés. 


COMMUNIQUÉS 


VITON, NEOPRENE, HYPALON. SALON HOTELIER. 

Dans cadre dernier Chimie, Une nouvelle application des plastiques sera 
Société S.A.F.I.C. Alcan avait mettre présentée prochain Salon 
valeur variété des applications indus- qui doit tenir octobre 


trielles des élastomères Compagnie Parc des Expositions Porte 
Pont Nemours joints toriques petites Versailles, Paris. 


carville monté sur rotules Néoprène qui per- sur une superficie restreinte, met disposition 
mettent les phénomènes dilatation voyageur touriste confort complet 
contraction ainsi que les déplacements deux lits personne, deux tables chevet, 
torsion applications nouvelles des joints profilés deux sièges, bureau-coiffeuse, une vaste ar- 


Néoprène (joints calage vitre) réali- (où sont logés dans des compartiments 
sations dans domaine étudiés cet effet: penderie, les tiroirs 
moyen feuilles base même linge, les chaussures les bagages). 

protection par peinture Hypalon Cet élément comporte également salle 


toiture parabolique cathédrale Porto- complète: lavabo, bidet, douche, 
Rico, etc. Enfin, tourniquet faisait ressortir eau courante chaude froide, chauffage, cli- 
gamme des ingrédients pour caoutchouc 

roduits divers vendus par S.A.F.I.C. Alcan. 

CLOISONS KOLLER. 


DES FABRICANTS Les cloisons Koller, construites partir 
PANNEAUX FIBRES. profilés alliage léger, polis, oxydés anodi- 


Chambre syndicale des Fabricants pan- panneaux revêtus 


neaux fibres particules qui groupe plastique, sont amovibles particulièrement 
maintenant vingt une usines, avec une capa- insonores. 
cité production annuelle 264.000 tonnes Les Etablissements 180, boulevard 


réuni, juillet dernier, son Assemblée Haussmann, Paris, qui assurent fabri- 
générale annuelle, cours laquelle diffé- cation exclusive France, mettent leurs tech- 
rents exposés ont été faits par MM. Jean Col- leur service commercial dispo- 
lardet, directeur Centre technique des architectes pour tous renseignements 
Pagès, président Commission profes- toutes études projets 
sionnelle des panneaux C.T.B. voudraient leur confier. 
Roger Rougier, président-directeur général 
des Etablissements Rougier, été élu président FERME TERRE CUITE 


Chambre syndicale des Fabricants pan- Fédération des Tuiles Briques avait 
Etienne, directeur général Société utilisant ses matériaux. 

été nommé vice-président Etienne Froi- Toutefois, après examen des 
dure, directeur des Etablissements Dalle dossiers, est apparu projet ré- 
Lepers, trésorier. pondait pleinement tous les impératifs posés, 


pouvait satisfaire entièrement jury 
GENERALE DES MATIERES COLORANTES. était bonne, prix 


Générale des Matières Colorantes, 21, rue construction, par exemple, était éliminatoire 
Paix, Paris, rappelle les avantages par contre, bâtiment agricole fonctionnait 


ses principales productions assez bien, n'était pas toujours 
Spectrol, peinture murale, excellente. 
d'un emploi facile, particulièrement recom- C'est donc essentiellement classement re- 


mandée pcur les revêtements extérieurs mais  latif qui être établi, non classement 
trouvant également large emploi pour absolu, puisque aucun projet répondait stric- 
décoration intérieure. Spectrol type vinyl exté- programme pouvait être ques- 
rieur, revêtement plastique mural perméable tion, dans ces conditions, régulière- 
l'air, imperméable peinture mate premier prix. 
lavable pour décoration intérieure. silicone Les prix ont été attribués comme suit 
G.M.C. incolore, hydrofuge intégral. Nuancia deuxième prix: MM. Philippon Jean 
Universel, pigments dispersés liquides haute troisième prix G.C. deux 
concentration, pour coloration sans broyage prix aequo: Michel 
toutes peintures dans bâtiment. MM. Edmond Gemain, Leberre Texier. 


EXPOSITION TAPISSERIES FELLETIN 


juin septembre lieu Felletin une série projecteur Litavir-« Applique 
(Creuse) une très importante exposition des tapis- des projecteurs Litaspot pour des 
series Marche, qui groupait grande statues (voir photo). 
tapisserie monde, actuellement tissée dans Rappelons qualité des productions 
cette ville pour cathédrale Coventry, des  Lita, répertoriées dans une brochure couleur 
tapisseries anciennes, présentées dans cadre fort bien faite peut procurer aux 
d'une chapelle gothique. Editions 12, rue des Pyramides, 

LITA participé des tapisseries Paris. 
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Dupuy 158 


Avec vitrage isolant 


SAINT-GOBAIN 


confort très supérieur 
pour prix très raisonnable 


bande adhésive protection. 


supprimant l'effet paroi froide 


Son épaisseur réduite (11 mm) permet l'utiliser 
Pour les larges baies, dans les menuiseries classiques 
utilisez vitrage 
isolant plus économique des vitrages isolants 
préfabriqués. 
deux feuilles 
Transglace 
séparées par Renseignements 


espace d'air sec. CENTRE DOCUMENTATION SAINT-GOBAIN 


16, Avenue Matignon, PARIS BAL 18-54 
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car marque 
MANIFATTURA CERAMICA POZZI 
vous garantit qualité ligne 
ses splendides séries 
d'appareils sanitaires. 


manifattura 


via visconti modrone 15, milano tel. 77.24 (10 linee) 


Production sanitaires GAVIT (véritable 
dure Vitrifiée FIRE-CLAY (grès-porce- 
laine) Etablissement Gattinara (Vercelli). 


Production tubes, laminés translucides accessoires 
pour bain matières plastiques RESINA Etablis- 
sement Arco (Trento) Latina Pero (Milan). 
Production meubles métalliques pour cuisines 
chauffe-eau  Thermoconvecteurs 
RUNTAL Blocs sanitaires brevetés 
Ing. TOGNI Etablissement Saronno (Varese). 


Ca] 


EMPLOI DES NOUVELLES LAMPES GERMICIDES 


Les lampes germicides sont des lampes vapeur mercure très basse pression différant des lampes fluorescentes 
dépôt luminescent par nature verre qui est suffisamment transparent pour laisser passer les radiaticns ultra-violettes courtes 
gueurs 


Ces lampes agissent comme agent microbicide par radiations ultra-violettes. D'après les expériences des pho- 
tobiclogistes, stérilisant atteint son maximum entre 2.500 2.700 angstroms (raies résonance mercure des lampes ultra-violettes). 


D'autre part, faible dégagement émis par ces lampes permet d'augmenter pourcentage oxygène l'air sans provoquer 
aucun risque gênant sur 


est recommandé prendre certaines précautions dans ces lampes, car directement leurs radiations les 
rayons émis agissent sur peau sur les yeux. 


DANS BOUCHERIE CHARCUTERIE 


des lampes germicides dans les chambres froides, vitrines d'exposition, permet une meilleure conservation viande entreposée, tout 
lui maintenant l'aspect qualité avait lors mise chambre froide, suppression graisse, fabrication des sau- 
cissons secs par épuration dans les séchoirs dans les locaux manutention. 


DANS LES CREMERIES FROMAGERIES 
conservation des œufs, affinage des fromages évitant les moisissures former, stérilisation des bidons vides des tanks lait. 


DANS L'INDUSTRIE DES CONSERVES 
par épuration l'air, stérilisation des flacons des boîtes. 


DANS FERME 
stérilisation des étables cas préservation contagion des animaux. 


Stérilisation par lampes germicides bloc opératoire Broussais Photo Gabriel 


Les services techniques Société Industrielle Participation tiennent votre disposition pour tous problèmes concernant 


LABORATOIRES SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE PARTICIPATION 


AVENUE CLAUDE-VELLEFAUX PARIS 10° TÉL. BOLIVAR 80-41, 
LXX 
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TRAVAUX RECENTS TROIS AGENCES AMERICAINES 


ACADEMIE L'AIR AMERICAINE, COLORADO SPRINGS 
SIEGE D'UNE COMPAGNIE BLOOMFIELD 
BANQUE LAMBERT BRUXELLES 


PATINOIRE L'UNIVERSITE YALE, NEW HAVEN 
MEMORIAL, MILWAUKEE 


ECOLE SECONDAIRE, SARASOTA 
CENTRE D'ARTS JEWETT, WELLESLEY 
PROJET POUR UNE ECOLE SECONDAIRE, SARASOTA 


QUELQUES REALISATIONS RECENTES ESPAGNE 


L'ARCHITECTURE ACTUELLE ESPAGNE 

IMMEUBLE MADRID 

COLLEGE AQUINAS CITE UNIVERSITAIRE MADRID 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE, CITE UNIVERSITAIRE MADRID 
CENTRE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL, HERRERA PISUERGA 

FACULTE DROIT BARCELONE 


COLONIE VACANCES, MIRAFLORES SIERRA 
FOIRE-EXPOSITION, BILBAO 


ENSEMBLE PRES MADRID 
HABITATION VACANCES. CADAQUES 


TRAVAUX DEUX JEUNES AGENCES 


ECOLES PRES TOULOUSE 


ACTUALITES 


CLUB PRIVE MARLY-LE-ROY, FRANCE 

CLUB YACHTING RESTAURANT, COPENHAGUE 
ECOLE PRIMAIRE CHRIESIWEG ZURICH 
COUPOLE GEODESIQUE, SAO PAULO 

SIEGE SYNDICAT OUVRIER, LOS ANGELES 

AUDITORIUM CHURCHILL HAIFA 


SKIDMORE, OWINGS MERRILL 


SAARINEN ASSOCIES 


PAUL RUDOLPH 


MIGUEL FISAC 

FISAC 

J.A. CORRALES, VAZQUEZ MOLEZUN 


LOPEZ INIGO, GIRALDEZ DAVILA, 
SUBIAS FAGES 


VAZQUEZ MOLEZUN, J.A. CORRALES, 
ALEJANDRO SOTA 


CHAPA, HURTADO SARACHO 
BASTERRECHEA 


J.L. INIGUEZ ONZONO, VAZQUEZ CASTRO 
CODERCH VALLS 


YVES SALIER ADRIEN COURTOIS 
ATELIER DES ARCHITECTES ASSOCIES 


ANDRE CONTENAY 
EVA NILS KOPPEL 
CRAMER, JARAY PAILLARD 
LIBESKIND, HANS EGER 

SMITH WILLIAMS 
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ACADÉMIE L'ARMÉE AMÉRICAINE, COLORADO SPRINES, ÉTATS-UNIS 


SKIDMORE, OWINGS MERRILL, ARCHITECTES 


MORAN, PROCTOR, MUESER ET RUTLEDGE, ROBERT ET Cie ASSOCIÉS 
WALTER NETSCH, ARCHITECTE RESPONSABLE, DAN KILEY, PAYSAGISTE. 


SYSKA ET HENNESSY, BOLT, BERANEK ET NEWMAN, INGÉNIEURS 


grandiose ensemble, plus vaste réalisé 
jusqu'à présent seul jet dans pays occi- 
dental, été inauguré mois juin cette 
année abritera centre formation des 

site choisi, des plus beaux pied 
des Montagnes Rocheuses, est situé environ 
2.300 une dizaine kilomètres 
Colorado Springs occupe une surfoce 
17.500 acres (7.000 ha). 

L'œuvre est considérée juste titre, aux Etats- 
Unis, comme une sorte monument national 
conçu réalisé utilisant tout que l'ar- 
chitecture technique contemporaines peu- 
vent offrir définitivement 
mis point. 
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des volumes élémentaires, mais 
échelle très rarement atteinte jusqu'ici, souii- 
gnent volontairement intransigeante 
semble acquiert ainsi une très grande puissance 
que les photographies peuvent rendre que 
faiblement aui est due également 
gement site transformé grâce aux puissants 
moyens mécaniques dont dispose 
une immense plate-forme, soubassement 
granit sur lequel les bâtiments 
qui n'est pas sans évoquer les travaux des Pha- 
Peut-on considérer été réalisée ici 
osé mais est aussi trop facile 
critiquer, une œuvre d'une telle 
envergure. 

style est, certes, imper- 
sonnel apparaît comme résultant mise 
point progressive, cours des dernières an- 
nées, tant par les architectes Skidmore que 
par bien jeu construction 
indiscutable dans son principe dans 5es 
détails. 

cette réalisation, peut admettre que, dans 
sévérité voulue, forme exprime parfaitement 
bien fonction. s'agit pas évidemment 
contemporaine, mais impression- 
technique construction monde contem- 
porain exploitées leurs dernières consé- 
quences qui, par perfection 
l'échelle grandiose qui prend toute son ampleur 
totale toute interférence gênante 
extérieure, produisent choc psychologique 
comparable, bien que différent, celui 
par une plastique pure. 


1. Vue d'ensemble, de gauche à droite, le centre d’en- 
seignement, centre et, fond, 
centre social. 2. Vue aérienne, de droite à gauche : le 
planétarium, l'administration, le centre social, le cen- 
tre d'hébergement, la bibliothèque, le centre d'ensei- 
gnement et, au fond, !a cantine. 


PLAN MASSE : 1. Etat-major. 2. Centre social. 3. Cen- 
tre Education physique. Enseigne- 
ment. 6. Cantine. 7. Chapelle (projetée). 8. Planéta- ee 
rium. 


comprend principalement les élé- 
ments 


centre des codets. Cet 
immense édifice quadrangulaire comporte 
corps bâtiment avec deux grandes cours inté- 
rieures prolongé par second bâtiment sensi- 
blement carré, articulé autour seule cour 
intérieure, atteint environ 400 long sur 
large. centre est quatre niveaux ré- 
partis également part d'un niveau 
intermédiaire laissé ouvert hauteur 
campus contient 1.320 chambres pouvant 
recevoir 2.640 cadets. est complété, bien en- 
tendu, par tous les équipements annexes bou- 
tiques, postes, coiffeur, tailleur, etc. 


centre qui comporte 
rectangulaire six niveaux avec 
cour centrale, est relié bibliothèque abritant 
300.000 volumes. les laboratoires, 
classes, etc., deux salles cours 250 places, 
deux 450 une 1.000. Les locaux 
corps enseignant sont égale- 


Les deux bâtiments ci-dessus sont placés 
équerre encadrent une grande esplanade 
laquelle trouve 

cantine, qui doit grouper seul ser- 
vice 2.640 couverts. Construite sur plan 
carré, elle est couverte par une charpente sou- 
porteuses par côté) 6,60 hauteur, avec 
porte-à-faux 6,30 sous-sol sont 
groupés cuisine services. 

l'Ouest, composition groupe autour 
d'une grande cour social 
comportant toutes sortes salles usages 
multiples (jeux, snack, dancing, etc.) ainsi 

(v. suite p. 6.) 
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L'ARMÉE 
AMÉRICAINE 


deux niveaux laissés libres pilotis niveau 

potio galerie-promenade avec entrée niveau 
compus. Vue aérienne premier plan, 
centre gauche, bibliothèque puis 
le centre d'enseignement. Au fond, la cantine. 5. De 
cour droite bibliotheque. 


COUPE LONGITUDINALE Centre social. Cha- 
d'enseignement. 


Photos Stewart's 
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théâtre-auditorium pouvant recevoir 1.800 spec- 
des locaux est placée dessous 
plate-forme. 

grand côté cette place est fermé 
par bâtiment d'administration deux étages 
sont groupés tous les services administratifs 
sous-sol, installations techniques, télécom- 
munications, imprimerie, etc. 

C'est dans périmètre que doit être cons- 
truite chapelle, dont les plans établis sont 
actuellement controversés qui doit constituer 
l'accent spirituel vertical toute com- 
position. 

proximité immédiate trouvent plané- 
tarium les parkings. Des installations spor- 
tives toutes natures complètent 

personnel, dont dépasse 2.000 
personnes, est logé dans une cité résidentielle 
groupant 6.000 personnes disposant tous 
les équipements sociaux nécessaires. 

est noter que comporte 
pas pour formation qui 
est donnée limitant préparaiion théo- 
vol. Toutefois, est prévu aire 
sage serait réalisée ultérieurement. 

Les aménagements des jardins sont pas en- 
core terminés. Tous les niveaux extérieurs sont 
reliés par grands plans inclinés, permettant 
ainsi déplacement des cadets formation 
militaire. 

L'ossature des bâtiments est 
métallique les planchers sont béton, les 
deux tons gris. Chauffage climatisation 
selon destination des différents 

réalisé est 132 millions soit 
francs. 


Photos Stewart’s 


A. Cour d'honneur avec, au fond, le grand audito- 
sportif avec piscine, situé quelque distance 
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Photos Stewart’s 
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B. Coupe. 
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SIÈGE COMPAGNIE 
D'ASSURANCES 
BLOOMFIELD, 


SKIDMORE, OWINGS MERRILL, ARCHITECTES 


GORDON BUNSHAFT, ASSOCIÉ RESPONSABLE PROJET. 
WILLIAM BROWN, ARCHITECTE ASSOCIÉ RESPONSABLE. 

WEISKOPF PICKWORTH, INGÉNIEURS STRUCTURES. 

SYSKA HENNESSY, INGÉNIEURS MÉCANIQUE ELECTRICITÉ. 
WALTER VOSS, INGÉNIEUR CONSEIL POUR LES MÉTHODES 

MATÉRIAUX CONSTRUCTION. 

BERANEK NEWMAN, INGÉNIEURS CONSEILS ACOUSTIQUE. 
ISAMU NOGUCHI, SCULPTEUR. 
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Une vue d'ensemble avec, gauche, bâtiment 
principal et, au fond à droite, la cafeteria. 2. Vue 
aérienne. Au premier plan la cafeteria, puis le bâti- 
ment principal avec ses quatre cours intérieures car- 
rées et, au fond à gauche, l'aile Nord. 3. Le bâtiment 
principal, à droite, relié par une galerie vitrée à l'aile 
Nord gauche. bâtiment principal cafe- 
teria. 


est surnommée, Amérique, 
ville des Assurances abrite les sièges 
compagnies, travaillent quelque 22.000 
employés. Connecticut General Life Insurance 
Company, des plus anciennes 
avait également son siège, mais lorsqu'il s'est 
agi ses services, elle les transféra 

C'est 1952 commission, trou- 
vaient réunis les principaux directeurs 
compagnie, décida construction nouveau 
siège. Les employés furent informés cette 
décision invités donner leur avis faire 
leurs suggestions concernant les plans 
des futurs bâtiments. Une centaine réponses 
furent ainsi étudiées par Direction. 

commission construction était convain- 
cue l'efficacité travail équipe et, 
lieu demander architecte préparer 
d'abord des plans les leur soumettre, ils 
invitèrent Skidmore Owings Merrill 
désignèrent même temps générale 
réalisant ainsi, dès début, une équipe com- 
plète comprenant maître l'architecte 
dre rapidement décorateur. 

Seize possibilités furent exa- 
minées successivement choix définitif 


porta sur terrain centaine 
planté que société avait acheté, 
quelques années auparavant, comme investisse- 
ment. bâtiment principal trois niveaux sur 
plan rectangulaire 100 143 en- 
serrant quatre cours-jardins côté 
est relié par une galerie vitrée une aile Nord 
quatre niveaux sur plan rectangu- 
d'eau devant bâtiment principal. L'espace 
extérieur restant été aménagé avec planta- 
tions, pelouses, pièces sculptures. 

bâtiment principal abrite, niveau infé- 
rieur, mécanique, une teinturerie, 
rez-de-chaussée comporte trois parties distinctes 
bloc médical (laboratoire, cabinet dentaire, 
infirmerie, etc.), bibliothèque une zone ré- 
servée personnel avec salle réception, 
pièces tests, salle bureaux. 
Les deux niveaux supérieurs sont occupés par 
des bureaux. 

Nord groupe les salles réception, des 
bureaux, service juridique, les salles confé- 
rences, ainsi que des bureaux administratifs, 
bureaux généraux, bureaux directoriaux. Une 
superstructure été aménagée appartement 
pour directeur. 


SIÈGE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, 


BLOOMFIELD 


5. Vue de nuit de l'aile nord de quatre niveaux à 
droite et, œu fond, le bâtiment principal. 6. La cafe- 
teria, construite en contilever, surgit d'une pièce d'eau 
devant le bâtiment principal. 7. Les sculptures de No- 
guchi. 8 et 9. Deux vues de nuit et de jour de la 
cafeteria. 


COUPE LONGITUDINALE. a-b. PLAN 
BLE Aile Nord. Bâtiment principal. Terrasse. 
5. Cafeteria. 
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inoxydable. Aluminium. Coffre tôle d'acier. 


Vitrage antisolaire. 
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D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, 


10. 800 places. 11. Détail 
principal. 12. Vue plongeante sur 
une cour intérieure du même bâtiment. 13. Gronde 
salle d'attente de l'appartement du directeur sur la 
terrasse bôtiment principal. Entièrement vitrée, 
cette salle offre une vuz panoramique sur l'ensemble 
terrain. 14. L'auditorium. 


Une étude minutieuse des besoins fit ressor- 
tir deux nécessités base: des possibilités 
d'extension très importantes devaient étre pré- 
vues permit des schémas 
précis une flexibilité totale de- 
vait être assurée. 

fait, les zones bureaux comportent 
aucun point qui nécessité 
tion potelets amovibles auxquels peuvent être 
fixées des cloisons séparation. fixation 
ces potelets plancher plafond permet 

modulation intérieur fut étu- 
diée avec collaboration Knoll Associates 
qui était chargé des aménagements, mobilier 

Les poursuivis furent ainsi définis 

Créer des zones travail efficientes, 
agréables répondant aux besoins des 
différents services tant actuels que futurs; 

Réaliser une unité entre 
ture les aménagements intérieurs 

Rendre sensible sentiment d'unité 
faire malgré des espaces, une 

Répondre ces impératifs avec maxi- 
mum simplicité, clarté réussite es- 
thétique. 

Les représentants compagnie, décora- 
teur les architectes mirent sur des 
dimensions standard burecux basées sur 
module (1,80 environ). Les dimensions 
des unités furent fixées comme 3,60 
Celles des salles conférences sont 5,50 

mise point fut sur des maquet- 
tes grande échelle tant pour ‘la construction 
que pour les aménagements intérieurs. 

L'ossature métallique des bâtiments est lais- 
sée apparenie façades, celles-ci étant 
rement vitrées. Les revêtements des murs inté- 
rieurs sont très diversifiés plastique, panneaux 
bois, dalles etc. 

Toutes les canalisations sont suspendues 
plafond, au-dessous est fixée une 
nappe alvéolaire modulée formant cache ré- 
flecteur des tubes fluorescents. 
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SIÈGE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, BLOOMFIELD 


14. Un bureau type. 15. La salle de repos des em- 
ployés. 16 et 19. Le système mobile de sépceration des 
bureaux, cloisons vitrées et poteaux métalliques ancrés 
dons le sol et le plafond. 17. Hall de réception de 
l'aile Nord. Sol en mosaique grise, mur latéral en pan- 
neaux teck paroi fond travertin. Fau- 
teuils et table de Mies van der Rohe. 18. Un bureau 
général qui s'étend sur toute la longueur et toute la 
largeur du bâtiment. Des ancrages sont prévus partout 
pourrait être nécessaire d'installer des cloisons 
de séparation. Murs en Formica de couleur. 20. Bureau 
d'un directeur (5,40 X 5,40 m). 21. Vue d'un esca- 
lator (photo Magnum-Eugène Smith). 


DETAIL DES CLOISONS DEMONTABLES : ; 

Moulure métallique fixée sous-face grille 
périeur. Glace. horizontal. Traverse 

porte aluminium anodisé noir. Verre 
brut. Joint néoprène. Potelet stondard. 10. Carre 
extensible 11. Joint, 12. Sabot fixé 
plancher. 13. Profil en caoutchouc formant jcint au sol. 
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développement mur-rideau aux Etats-Unis ces dernières années, 
plus spécialement depuis réalisation Lever House par l'agence 
Skidmore, Owings Merril, fortement influencé euro- 
péenne. Désirant avoir immeuble commercial aussi américain que 
possible, Banque Lambert donc Skidmore, Owings Merrill 
qui chargèrent leurs principaux associés, Gordon Bunshaft, 
projet. 

Or, celui-ci décida mur-rideau développer une 
structure basée sur des éléments béton trois dimensions, 
que béton est par excellence matériau européen que, d'autre 
part, immeuble haut utilisant mur-rideau serait une erreur grossière 
dans quartier une ville abondent les vestiges passé avec 
lesquels nouvelles constructions doivent 

Utilisant principe shock-béton, projet présente une structure 
périmétrique porteuse constituée béton armé préfabriqués 
forme croix, dont les parties verticales milieu 
chaque étage sont reliées les unes aux autres par une pièce métallique 
acier inoxydable. Les barres horizontales croix forment tympans 
supportent les dalles planchers. Cette structure est toutefois reportée 
niveau plancher haut rez-de-chaussée sur une poutre-ceinture 
plancher encorbellement supporté par des piliers plocés 
retrait. 

rez-de-chaussée abrite banque les halls entièrement 
Sept étages sont réservés aux bureaux une superstructure 900 
est aménagée habitation pour propriétaire. 

(76 cm) cette structure extérieure porteuse est placé 
pan verre, l'espace entre les deux permettant nettoyage des fenêtres 
sans équipement spécial servant thermique. peau 
intérieure verre aucun contact avec structure, coût 
réalisation pas plus élevé que pour une façade traditionnelle. 

est entouré pièce revêtue granit noir poli. 
est prévu façade postérieure. 


PAUL 


STEEL, 


PRECABTE 
CONCAPTE 


Document Architectural Forum 


BANQUE LAMBERT, BRUXELLES, BELGIQUE 


SKIDMORE, OWINGS MERRILL, ARCHITECTES, 
GORDON BUNSHAFT, ARCHITECTE ASSOCIÉ RESPONSABLE 
PAUL WEIDLINGER, INGÉNIEUR STRUCTURES, SYSKA HENNESSY, 


1. Vue d'ensemble montrant l'implantation des bâtiment surgissant de la pièce 
d'eau. Détail distingue nettement les poteaux porteurs rez- 
de-chaussée supportant les sept étages de bureaux. 3. Façade principale. 


PLAN REZ-DE-CHAUSSEE. 
PLAN D'ETAGE TYPE. 


COUPE TRANSVERSALE Pont. Pièce d'eau. Garage. Equipement 
mécanique et dépôt. 5. Coffres-forts et archives. 
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PATINOIRE 


INGALLS, UNIVERSITÉ NEW HAVEN, ETATS-UNIS 


EERO ASSOCIÉS, FRED SEVERUD, INGÉNIEUR 


> 


Eero Saarinen considère cette piste hockey 
sur glace (dont nous avons publié des vues 
chantier dans notre février 1958) 
comme meilleure réalisation car elle exprime 
avec une franchise intransigeante parti struc- 
tural dont choix, dicté par programme, 
correspondait même temps, ses yeux, 
une expression architecturale conformité avec 
les buts fixés. 

est certain que cet édifice est surprenant 
non pas tellement par système constructif qui 
range parmi les dispositifs couverture ten- 
due sur mais par aspect plus 
time que terrestre qui suggère même 
temps des réminiscences asiatique 
(notamment les auvents 

patinoire est située cœur 
sité Yale cours réalisation, entre des 
bâtiments déjà construits d'autres projet. 
programme demandait une piste hockey 
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sur glace dimensions standards (26 
offrant 2.800 places une possibilité 
sion 5.000 places lorsque bâtiment serait 
utilisé pour d'autres manifestations. 

Les architectes optèrent pour parti 
stade plan ovale, problème principal étant 
celui couverture telle surface sans 
point d'appui intérieur. 


Vue Vue sur l'entrée. Détail 
l'auvent d'entrée. 


PLAN NIVEAU DES TRIBUNES 

1. Distribution des billets de part et d'autre de l'en- 
trée principale. 2. Hall Memorial. 3. Rampes montan- ; 

PLAN NIVEAU INFERIEUR 

Hockey sur glace. Réserve. Halls. Service. 


Officiels. Vestiaires. 10. Réserve patins. 11. 

| Bureaux. 12. Installations mécaniques, 
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Coupe transversale. 


4 et 5. Deux vues intérieures. 6. Vue de chantier 
montrant l'arc central et la mise en place des câbles 
couverture. 


PATINOIRE YALE 


structure comprend béton armé 
d'une portée (73 placé dans l'axe 
poutre cantilever d'environ (12 m). Deux 
murs béton dont tracé sol est 
sensiblement même que celui l'arc, sont 
légèrement inclinés vers couronnés 
par une poutre rive dont section est 
0,50 m). 

couverture est réalisée par une nappe 
câbles perpendiculaires grand axe tendue 
entre l'arc les murs périphériques. Leur espa- 
cement est (1,80 m). Une deuxiè- 
nappe parallèle maintient ten- 
sion constante nappe principale empêche 
l'effet soulèvement. 

chaque câble transversal est boulonné 
chevron bois sur lequel est cloué bardage 
rainé-bouveté. Câbles planchéiage ont été 
laissés apparents sous-face, donnant ainsi 
immense barque ren- 
versée. 

contreventement principal est assu- 
par trois opparents l'extérieur 
ancrés dans poutre rive latérale. L'arc 
s'élève centre une hauteur 75° (23 m). 

niveau sol piste est placé en- 
rel, sorte que les spectateurs entrent 
niveau supérieur des gradins, qui produit 
apparaissant optiquement assez basse. 


Photos Ezra Stoller 


SAARINEN ASSOCIÉS, ARCHITECTES 


Deux vues vers bâtiments cen- 
ral montrant l'aménagement des espaces extérieurs. 


Les principaux problèmes résoudre pour 
réalisation cet ensemble pour société in- 
ternationale machines bureaux cal- 
culer (International Business Machines) com- 
prenant usine, bureaux locaux formation 
professionnelle, étaient deux sortes 

Mettre point plan prévoyant des 
extensions très importantes 

Créer des conditions travail 
nieuses efficientes. 

L'analyse des besoins amena prévision 
surfaces 60.000 pieds carrés (5.500 en- 
viron) pour 40.000 pieds carrés 
(3.700 environ) pour partie administrative, 
l'extension devant permettre doubler ces 
surfaces. 

parti adopté pour répondre ces impéra- 
tifs comporte grand axe part 
duquel sont réparties les unités fabrication 

fabrication est divisée pavillons auto- 


harmo- 
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ROCHESTER, MINNESOTA, ÉTATS-UNIS 


nomes rez-de-chaussée, réalisés sur plan carré 
adjonction latérale types réservation 
cours intérieures. 

Les blocs administratifs formation pro- 
fessionnelle sont construits selon même sys- 
tème, mais deux niveaux sur plan rectan- 

partie constitue 
point fixe quelle que soit 
tension 

Chaque pavillon autonome comporte bloc 
mécanique sanitaire (condition- 
nement d'air, lavabos, vestiaires) une aire 
parking. 

L'ensemble forme vaste damier dans le- 
quel alternent bâtiments cours-jardins, deux 
galeries circulation parallèles formant épine 
dorsale communication entre les différents 
éléments. 

suite 25.) 
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premier ‘un pavillon de fabrication, au fond deux mis | 
bâtiments administratifs. hall exces 
unité 

PLAN Administration. Fabri- table 
cation. Cafeteria. Cuisine. Ingénieurs. For- 
mation professionnelle. Expéditions réceptions. 
Traitement chaud. 


COUPE SUR FAÇADE DES BATIMENTS ADMI- amér 
NISTRATIFS Couronnement profils ment 
Meneau alu. Joint néoprène. Panneau alu 
Eternit émaillé deux face. Cadre vitrage. Vi- 
trage glace. 
pavil 
tallat 
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Photos Balthazar Korab 


fractionnement des bâtiments, leur disper- 
sion dans des espaces verts aménagés ont per- 
mis conserver une échelle, sans gigantisme 
unité formant groupe humainement accep- 
table. D'autre part, les distances parking-lieu 
ont été réduites minimum. 


Chaque patio reçoit des plantations des 
aménagements paysagistes ainsi équipe- 

Actuellement, ont été réalisées quatre unités 
fabrication quatre unités administratives 
pavillon central qui abrite cantine, les ins- 
tallations récréatives des visiteurs. 


délibérément évité donner cette 
partie centrale aspect monumental. 

construction, sur module général 
(1,20 m), esi avec une ossature métal- 
lique mur-rideau composé pour les parties 
pleines panneaux feuilles 
collées par laminage support 
ciment émaillé deux tons bleu l'ex- 
térieur bleu ciel 

Ces panneuux que (23 mm) 
d'épaisseur, mais leur pouvoir isolant correspon- 
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MÉMORIAL MILWAUKEE 
WISCONSIN, ÉTATS-UNIS 


MAYNARD MEYER ASSOCIÉS, ARCHITECTES ASSOCIÉS 


Situé l'entrée d'un grand parc bordure 
lac Michigan, cet édifice devait 
venir des morts dernière guerre 

Placé sur une butte, domine paysage sur 
lac constitue architectural site 

Sur étage formant soubassement 
plan carré s'élèvent, autour patio central 
quatre bâtiments, trois eux sont des 
prismes construits sur projetés 
largement cantilever. sont supportés cha- 
cun par une seule rangée points 
quatrième forme entrée côté route. 

chaussée, entièrement ouvert, forme cour 
mémorial comporte une pièce autour 
laquelle sont inscrits les noms des morts 
guerre. Aux niveaux supérieurs sont groupés 
les halls réunions les bureaux des organi- 
sations combattants. 

soubassement été traité pierre, su- 
perstructure béton brut avec coffrage appa- 
reillé. 


Vue latérale. Noter contraste entre soubas- 
sement en pierre et la superstructure. 2. Facade côte 
entrée. Vue d'ensemble. Vue patio. hall 
du centre d'art. 
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Dépôt 


Centre d'art. 
1. Memorial. 


Photos Ezra Stoller 


4. Pièce d'eau. 


3. Expositions. 


PLAN NIVEAU INFERIEUR 


2. Bureau. 3. Vente objets d'art. 4. Buffet. 5 
2. Hall. 


du centre d'art. 


PLAN TROISIEME NIVEAU 
Bureau. 3. Services. 
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Cette école, prévue pour 1.000 étudiants, est 
construite selon parti assez classique trois 
bâtiments deux niveaux, répartis autour 
patio central reliés par des portiques. 

effet architectural particulier, qui 
truction, est obtenu par des au- 
vents brise-soleii formés par des dalles béton 
préfabriquées boulonnées au-dessus au-des- 
sous charpente métallique. 

Deux bâtiments parallèles sont réservés aux 
cafeteria, bibliothèque les services qui 
dépendent. 

Une des ailes classes prolongée Sud 
par ensemble groupant gymnase, auditorium 
salle musique. 

Les bureaux administratifs for- 
ment deux pavillons dans patio central. 

bâtiment bas été dicté par dif- 
férentes considérations adaptation ter- 
rain plat, intégration très beau site boisé 
chauffage dans climat semi-tropical 
seule protection climatique doit être contre 

L'ossature métallique est laissée apparente, 
les planchers sont constitués par des poutrelles 
acier étressillonnées avec dalles béton armé 
faux plafond acoustique. maçonnerie est 
parpaings béton soigneusement rejcintoyés 
sans enduit. 

Malgré rigidité parti architectural 
structural, l'architecte réussi, avec coutu- 
mière élégance, conférer une 
note très personnelle grâce des détails inat- 
tendus d'une finesse qui est bien dans 
nière auvents, lanterneaux, jeux matières. 


H 


L'aile des classes laboratoires. Noter par- 
faite intégration au site et le jeu des auvents et des 
portiques. 


PLAN REZ-DE-CHAUSSEE. COUPE LONGITU- 
DINALE 
Classes. Cafeteria. Dessin. Magasin. Bi- 
bliothèque. Gymnase. Auditorium. Musique. 
Vestiaires. 10. Administration. 11. Bloc médical. 
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ÉCOLE SECONDAIRE RIVERVIEW, SARASOTA, FLORIDE 


PAUL RUDOLPH, ARCHITECTE 
BERT BROSMITH, JOB CAPTAIN, BARKER, HEALY ASSOCIÉS, 


4 # 7 | 


Photo PH. 


L 


Une des classes vue depuis l'aile qui lui fait 
face, gauche bloc médical. Détail des couloirs 
et escaliers. 5. Vue de la cour intérieure avec les 
auvents de protection supportés par des ossatures tubu- 
laires métalliques. 6. Une classe type. 7. L'auditorium. 
8. Facade d'une aille des classes vers le patio. 9. Fa- 
cade pignon du gymnase. 


l'adm 
ditori 
8. D: 
music 
Salles 


tiaire: 


ECOLE SECONDAIRE, SARASOTA 


l'administration. bloc médical. Classes. Au- 
ditorium. Gymnase. Equipement mécanique. 
musique. 10. Dépôt des instruments. 12. Réserve. 13. 
Salles de répétitions. 14. Galerie ouverte. 


COUPE SUR COULOIR CLASSE Ves- 
tiaires. 


Photo Robert H. Fori 
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CENTRE MARY COOPER JEWETT 
COLLÈGE WELLESLEY, MASSACHUSETTS 


PAUL RUDOLPH, ARCHITECTE 


ANDERSON, BECKWITH ET HAIBLE, ARCHITECTES ASSOCIÉS 


SASAKI ET NOVAK, PAYSAGISTES 
GOLDBERG, LE MESSURIER, STRESSENGER, ADAMS, MAGUIRE, REIDY, DOLT, BERANEK ET NEWMAN, INGÉNIEURS 
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à Vue d'ensemble avec, à gauche. le centre d'art 
Plastique et, droite, centre d'art dramatique. 
.Facade postérieure du centre d'art plastique. 3. Dé- 
tail de facade. 


+ PLAN DE SITUATION : : 
Arts dramatique musical. Art plastique. Ga- 
lerie d'exposition. 


PLAN-MASSE. 


C'est dans cadre collège privé com- 
portant des bâtiments style 
néo-gothique dominés par une tour qu'a été 
réalisé centre des arts dramatiques plas- 
tiques. 

L'architecte tenu compte maximum 
masse des volumes déjà existants leur 
Les nouveaux ferment com- 
position enserrent une nouvelle place d'où 
sera exclu voiture. 

L'ensemble comprend trois corps 
ments 

carré, comportant des salles répétition, 
musique, une bibliothèque, une 
discothèque des bureaux répartis autour 
places peut servir également grand amphi- 
théâtre, salle conférences, cinéma 
concerts. est équipé scène coulis- 
sante qui est normalement utilisée pour salle 
dramatique située parallèlement. 
L'accès cette salle fait partir passe- 
relles qui sorte inté- 
rieure, éclairant ainsi les situées con- 
tre-bas. 

centre plastique, bâtiment allongé, 
comportant des ateliers, bibliothèque, bureaux 
laboratoires. 

Ces deux éléments sonr reliés par une ga- 


lerie formant pont devant lequel 
(V. suite p. 36.) 
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a 4. Détail des emmarchements formant accès pour pié- & 
À tons. 5 et 6. Deux vues sur la piazza avec, au fond, 1588 
d'exposition. 
1. Equipement mécanique. 2. Ateliers. 3. Bureaux 
cale. 7. Séminaire. 8. Théâtre-auditorium. 9. Foyer, 
10. Galerie d'exposition. 11. Salle de projections. 12. 
Dépôt. 13. Répétitions. 14. Salle de réunions. 
C. COUPE LONGITUDINALE. 
— = 5 M C 


Photos Joseph W. Motor 


trouve l'accès des piétons, oxé sur tour 
assuré par une suite très 
étudiés. 

construction reprend module des anciens 
bâtiments pieds (4,50 m). 
tion été obtenue par nuancement accentué 
des masses l'utilisation cer- 
tains matériaux identiques: brique pierre 
(utilisée sous forme dans les éléments 
béton préfabriqués). silhouette découpée 

des anciennes toitures est- transposée dans les 
nouveaux bâtiments par des lanterneaux pris- 
matiques. souci cadre exis- 
tont retrouve dans tous les détails colonnes 
affinées par groupement quatre plus, se- 
lon les nécessités des chorges surtout par 
finesse dentelle constitués par des panneaux 
aluminium formant brise-soleil accrochés 
devant les façades vitrées. 


ment, constitue très curieux trans- 
des méthodes construction, des matériaux 
des éléments éminemment modernes. 

Pau! Rudolph, dont nous avons publié dans 
notre revue les réalisations les projets les 
plus caractéristiques, marqués personnalité 
originale, axée sur une recherche sans cesse 
renouvelée des possibilités plastique 

qu'offre l'utilisation certains types cons- 
truction, tourne, dans ses derniers projets, 
vers une sorte romantisme qui retrouve 
actuellement surtout dans les préoccupations 
certains groupes italiens. 
che Rudolph est toutefois significative 

(V. suite p. 39.) 
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7. Vue frontale avec, au centre, la galerie d'exposition 
formant pont au-dessus de l'accès des piétons. 8. Dé- 
tail des grilles d'aluminium émaillé. 9. Vue latérale du 
centre d'art plastique. 10. pignon centre d'art 
plastique avec, droite, l'aile réservée l'art dra- 
matique. 11. À droite, le bâtiment d'art dramatique ; 
au fond, le centre d'art plastique. 


DETAIL DES PANNEAUX Supports 
métalliques Tubes carrés supports ho- 
rizontaux. c. Plaques de support soudées. 
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différente des plans des masses 
simples, ordonnancement classique, partir 
duquel poursuit décomposition des plans 
une sorte jeux facettes qui retrouve 
des degrés divers dans les trois projets que 
nous présentons dans numéro. L'effet 
richesse obtenu par ces oppositions 
lumière, décrochements dans les plans 
verticaux, semble être une réaction symptoma- 
tique contre prisme pur ressenti par 
beaucoup une dépersonnalisation 
l'architecture. 

est évident que avec pas- 
tiche gothique existart constitue que pré- 
texte exercice extrêmement subtil. cer- 
tains éléments sont intéressants, telles les faça- 
des centre plastique, 
comme centre dramatique réalisé dans 
une sorte réminiscence hol- 
landaise des années 1920-1930, nous pa- 
raissent pas entièrement convaincants. même, 
projection porte-à-faux des panneaux 
au-delà des pignons, les fentes ver- 
ticales légère pointe peuvent paraître quel- 
que peu maniérées risquent 
encore plus dans années. 


Photos Joseph W. Molitor 
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12, 13, 14. L'escalier, foyer atelier 
ment d'art plastique. 15. galerie 
rage zénithal par lanterneaux, faux plafond en plas … 
tique. 
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Sud l'aile des classes, côté entrée. 
Gymnase (première tranche). des 
ses ultérieur. Future bibliothèque. Futur audito- 
rium. Cour service. Station Pièce 
d'eau. Plan d'ensemble première tranche 
Orchestre. Chorale, Entrée. Pont. Classe. 
principale, les sont partiellement couverts par 
des auvents. Façade Nord des 
gymnase. 


ECOLE SECONDAIRE 
SARASOTA, FLORIDE 


PAUL RUDOLPH, ARCHITECTE 
SYDNEY CHARLES HEALEY, 
WILFORD NALVEN, INGÉNIEURS 


Cet important ensemble scolaire projeté pour 
Département Publique Sara- 
sota occupera terrain acres (2.700 

Une première tranche travaux prévoit 
réalisation aile classes, salle mu- 
sique, cafeteria gymnase. Ultérieurement se- 
ront construits auditorium, une bibliothèque, 
d'autres salles classes des facilités par- 
king seront aménagées. 

Les sont deux niveoux. arrive 
des salles musique, forme vaste portique 
couvert travers duquel une passerelle relie 
les niveaux supérieurs. 

construction est entièrement béton 
laissé brut. 

Des considérations ventilation 
architecturale. Chaque unité classes apparaît 
façade structure comme élément 
nettement accusé projection diaphrag- 


mes verticoux suspendus dalle couverture 
une certaine distance les vitrages, 
des éléments cadres. Cha- 
que dispose d’un élément condition- 
nement d'air autonome. L'architecte accusé, 
pour chaque unité, l’espace qui est, plafond, 
réservé cette installation. couloir cir- 
central qui dessert les classes forme, 
l'étage, une passerelle détachée des murs 
une ventilation tant rez-de-chaus- 
sée travers des jours laissés port 
d'autre plancher amélioration 
donné par les lanterneaux. 

Rudolph développe avec beaucoup plus 
fermeté l'idée des jeux esquissée 
dans l’école Sarasota déjà réalisée antérieu- 
rement, utilisant béton armé structural 
qui prête davantage cette architecture mo- 
nolithique décomposée jeu volumes 
rectangulaires. 


Ci-dessous, perspective (eu premier 
gymnese) coupe. 
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Nous sommes heureux pouvoir publier quelques réalisations espagnoles 
récentes, qui nous donnent faire connaître méritoire 
certain nombre pays pour parvenir une architecture d'esprit 
contemporain. 

Nous avons déjà l'occasion publier, trop rarement notre gré, quelques 
œuvres d’après guerre, tel l'immeuble d'habitation à Barcelone de MM. Coderch 
Barbero Rebolledo, qui obtint, 1957, prix Reynolds. Sans doute 
trouve-t-on, en Espagne, un grand nombre de réalisations d'un niveau architec- 
tural honnête certain nombre très agréables, spécialement sur 
faut pas oublicr qu'il existe une distinction entre de telles réalisations, méritoires 
par rapport aux conditions aux difficultés spécifiques dans lesquelles elles sont 
réalisées, valeur architecturales décisives sur plan international 
ou même national. 

D'une correspondance que nous avons échangée propos avec 
Miguel Fisac, Madrid, qui nous reprochait, peut-être juste titre, pas 
accorder suffisamment qui fait dans son pays, est née l'idée 
de ce tour d'horizon qui nous permet de présenter quelques œuvres qui nous ont 
paru intéressantes ou prometteuses. 

Les conditions dans lesquelles elles ont été créées sont définies par Miguel 
Fisac, qui a bien voulu préfacer cette rapide vue d'ensemble. Remercions-le ici, 
ainsi que notre correspondant Madrid, Genilloud-Martinrey, bien 
voulu réunir documentation que nous présentons dans les pages qui suivent. 

Nous souhaitons que cette publication soit encouragement nos amis 
architectes Espagne, pour continuer tâche qu'ils sont fixée, nous 
espérons qu'ils rencontreront, dans leur propre pays, une compréhension croissante 
qui leur permettra une contribution originale contem- 


poraine. 


Présenter clairement avec simplicité sinueuse évolution des 
tendances architecturales qui dessinent actuellement Espagne n'est 
pas chose aisée. 

faut pas oublier que, bien plus qu'ailleurs, facteur humain 
conditionne, Espagne, les développements historiques esthétiques. 

Les architectes espagnols jeune génération (qui correspond 
troisième génération moderne dans d'autres pays) 

trouvent ici sans points repère, sans racines sans voie déjà 
tracée. serait cependant injuste nier certains anté- 
cédents dès fin siècle dernier début siècle, l'œuvre 
Catalogne, que médiocres imitateurs des formes extérieures qu'il 
créait fut méconnu incompris dans reste Peu après 
lui, mais avec moins qualité force, Anasagasti fit, 
louables essais renouvellement et, vers 1930, des 
jeunes, pleins tentaient suivre les traces mouve- 
ment rationaliste créaient groupe G.A.T.E.P.A.C., section nationale 

C'est cette époque que datent quelques réalisations intéressantes 
immeubles Sert Barcelone, colonie del Viso Madrid 
Bergamin Blanco-Soler, club nautique Saint-Sébastien 
les auberges tourisme, construites par Dominguez Arniches. 
C'est aussi l'époque Mies van der Rohe construit, 1929, fameux 
sier exécute quelques travaux peu étudie, sans suite 
d'ailleurs, une réurbanisation Barcelone. 

Après ces essais, qui restèrent éphémères, renouveau architectural 
fut partiellement interrompu Espagne. Bien que les causes cette 
interruption soient, pour une part, politiques, doit vérité dire 
qu'il jamais existé Espagne contrainte politique impérative, 

fut cas Russie pendant une certaine période dans 

l'Allemagne nazie qui oblige suivre, architecture, des 

principes rigoureusement conformes une plastique déterminée par 

parti pouvoir. brusque changement qui produit est phé- 

nomène complexe dans lequel interviennent nombreux facteurs 

port, disparition (mort expatriation) des personnalités les plus mar- 

quantes renouveau architectural part, une certaine fatigue 

qui faisait déjà sentir avant guerre civile, conséquence 
formes faussement modernes, cubisme mauvais goût, qui 
répandaient 


L'évolution type d'après guerre, qui marque une 
tendance nationaliste très forte, oriente vers des formes 
seconde guerre mondiale sépare ses architectes reste monde, 
qu'il leur soit possible comparer leurs œuvres avec celles qui 
font dans pays. 

Deux courants principaux distinguent dans cette espagnolisa- 
tecture populaire, principalement par les architectes Direction des 
Régions dévastées moins nettement. défini, prend pour modèle 
esthétique monastère Cette position, fausse dès 
puisqu'elle implique plagiat non renouvellement dynamique 
tradition, pouvait avoir, pas eu, effet, conséquences 
valables, bien que les résultats aient été très variés suivant qualité 
des architectes. L'exploitation populaire pas abouti, 
non plus, très rares exceptions près. populaire, 
humaine intérêt indiscutable, caractérise par une adap- 
tation paysage, une utilisation adéquate des matériaux locaux des 
solutions urbanistiques accord avec les besoins intrinsèques 
mais aucun ces principes été réellement suivi. s'est 
copier des formes vides sens est résulté des 
sans vie sans aucun intérêt. 
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L'ARCHITECTURE ESPAGNOLE ACTUELLE 


PAR MIGUEL FISAC, ARCHITECTE 


cette impasse sans issue, tant qui concerne les théories 
architecturales que médiocrité des réalisations, commencé pren- 
dre conscience, depuis quelques années, Espagne, nouvelle géné- 
ration tend une rénovation qui, bien incohérente, 
s'appuie sur quelques principes base 

Accepter des notre époque tels que 
Gropius, Wright, Corbusier, Mies Van der Rohe, Neutra, Aalto, etc. 

pas oublier que les maigres possibilités économiques indus- 
trielles pays conditionnent, dans plus grande honnêteté 

nous voulons une totale harmonie avec qui 
paysage naturel ambiance humaine, faut respecter 
même, mais non forme, populaire des architectures 
qui, tout long sont adaptées caractère propre 
tionnelle, qui est.peut-être tâche plus difficile pour authen- 
tique renouvellement architectural, car les évoiutions résultant 
processus révolutionnaire qui développement historique 
architecture nationale, présentent danger voir nouveau 
chemin, aussi valable soit-il, interrompu (parfois même pour retour 
arrière) quand surgit événement extérieur, politique tout 
autre ordre. 

telles hésitations, par lesquelles passent actuellement 
italienne secteur important des Etats-Unis, par 
exemple, avec fermeté chemin suivi par 
suédoise. celle-ci compte pas actuellement figures 
très grande envergure, elle suit indiqué par Asplund qui, 
partant des conceptions formes antérieures, passe 
garde notre temps. 

pont, difficile franchir, est celui que nous voulons lancer pour 
espagnole puisse développer dans une voie sûre 
ferme. 
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IMMEUBLE D'HABITATION, MADRID 


RAFAEL GARCIA CASTRO 


Cet immeuble comporte rez-de-chaussée 
usage commercial étages comprenant deux 
appartements très grand luxe chaque ni- 
veau huitième, seul au-dessus. 

Les séjours sont tous prolongés par une loggia 
permettant profiter maximum vue, 
principalement façade Sud, aussi dans 
but protection contre soleil. Les fenêtres 
des chombres sont munies persiennes 
glables. 

Revêtements extérieurs des façades grès 
reconstitué, vitrages verre Securit, menuise- 
ries aluminium. 


PLAN REZ-DE-CHAUSSEE. PLAN TYPE DES 
NIVEAUX 
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UNIVERSITAIRE MADRID 


HOZ, JOSE GARCIA PAREDES, ARCHITECTES 


nas fait partie ensemble complexe 
constructions universitaires dont constitue 
première étape. Cet ensemble est réalisé sur 
terrain fortes dénivellations comportant des 
courbes niveau sensiblement parallèles 
direction Nord-Sud. 

programme demandait 

Une résidence universitaire (colegio mayor) 
qui constitue l'accent vertical composition 
laquelle voulu créer une ambiance 
vie sociale. Celle-ci est concentrée dans 
premier niveau trouve hall d'entrée 
qui introduit sans solution continuité dans 
une vaste salle commune les étudiants peu- 
vent réunir petits groupes ils trou- 
vent: lecture, radio, petit bar une salle ré- 
servée aux auditions musicales. Cet ensemble est 
entièrement vitré prolongé par une terrasse 
avec vue sur sierra Guadarrama. 

chambres sont réparties cha- 
cun des niveaux supérieurs partir esca- 
lier central, chacune ouvrant sur une terrasse 
individuelle. parti élimine les inconvénients 
des couloirs bruyants. 

Une chapelle qui comme vo- 
lume dents scie perpendiculaire pré- 
cédent mais moindre importance, les parties 
pleines brique alternant avec des fenêtres 
lames horizontales béton. 

couvent Dominicains pour lequel 
été conservée disposition traditionnelle des 
cellules autour d'un cloître, fermé par cha- 
pelle sur ses côtés ouvert 
sur paysage. 

Entre les arbres émerge voûte couver- 
ture réfectoire forme paraboloïde hy- 
perbolique sur plan carré. 

centre universitaire recherches qui 
groupe, autour patio, niveau plus élevé, 
bloc des classes avec bureaux direc- 
tion et, côté, réserve livres 
les séminaires fermant fond, salle lec- 
ture transformable salle 
salle conférences est une structure 
acier béton qui isole centre recherches 
des autres bâtiments. 

bloc services, des installations spor- 


tives club universitaire complètent 
semble. 


1, Façade de la résidence universitaire. 2. Une vue 
d'ensemble. 3, Vue de maquette. 


Photo Balmes 
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4. Détail de la facade d'une cellule. 5. Vue intérieure 
de l'escalier du couvent vers l'extérieur. 6. Vue d'en- 
semble : l'aile de service, la chapelle et la résidence. 
7. La chapelle. au premier plan le réfectoire. 8. Le 
grand hall des étudiants. 10. Deux vues inté- 
rieures de la chapelle. 


PLAN REZ-DE-CHAUSSEE Patio d'entrée. 
2. Parking couvert. 3. Transformateur. 4. Garage. 5. 


Grand hall. Terrasse. 10. Bar. 11. Directeur spi- 
EX Hu [] 2 rituel. 12. Patio de service. 13. Chapelle. 14. Entrée du 
couvent 15. 16. Sacristie. 17. Couverture 
réfectoire 18. Portier. 19. Salles visites. Cellu- 


les. 21. Fontaine. 22. Salle commune. 23. Vers patio 
de l'institut 


PLAN PREMIER ETAGE Résidence. Vide 
de la chapelle. 3. Chœur. 4. Cellules. 5. Hall. 6. Salle 
de conférences. 7. Cabine de projections. 8. Concier- 
gerie, vestiaires. 9. Archives. 10. Administration. 11. 
Salle lecture. 12. Réserve livres. 13. Séminaires. 
14. Terrasse. 15. Cloître l'Institut. 16. Portiques. 
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Photo Calvo 


projet primitif, commencé 1952 
comportait ensemble d'édifices conçus pour 
Professionnel, dépendant Ministère l'Edu. 
cation Nationale. 

diversité des fonctions auxquelles 
locaux devaient répondre, l'absence 
tion précise sur forme définitive que pren. 
drait situation topographique 
bâtiments niveau, librement répartis 
reliés entre eux par des portiques couverts. Ces 
différents bâtiments laissent entre eux des es. 
paces libres pour l'aménagement jardins. 

Dans une première tranche ont été réalisés 
conciergerie, noyau bureaux pour 
deux classes laboratoires places chacune. 
deuxième tranche construction comprenait 
les services administratifs, les classes théoriques 

Les classes laboratoires ont fait 
étude minutieuse finalement l'architecte opta 
pour plan éventail une disposition per- 
mettant recevoir l'enseignement 
theorique puis, sans déplacer, change- 
ment position 90°, reprendre les travaux 
pratiques. ces salles est zénithal 
avec possibilité 

Les murs sont briques apparentes. Les 
leries portiques sont formés voiles 
prenant appui sur des poteaux également 
béton. 

peut regretter que soit pas 
terminé est bien évident que pour porter 
jugement faudrait que soient achevés les 
jardins que seul élément vertical prévu, 
dépôt livres, soit réalisé. 


1 et 6. Les portiques de liaison entre les bâtiments. 
2. Vue vers le patio des classes-labcratoires. 3. Façade 
Ouest du bâtiment administratif. 4. La galerie de liai- 
son menant des laboratoires aux salles d'enseignement 
théorique gauche). Vue galerie d'entrée 
vers l'aile administrative à gauche et les bureaux de 
la Direction au fond. 6. La galerie couverte menant à 
la Direction. 7. Vue sur l'entrée. 8. Vue postérieure 
des laborataires. 


les de cours. B. PLAN DE L'ENSEMBLE (en tramé, la 
partie réalisée). C. COUPE SUR UNE CLASSE. 
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MIGUEL ARCHITECTE 


D'ENSEIGNEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE, CITÉ UNIVERSITAIRE MADRID 
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CENTRE D'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE PROFESSIONNEL 
HERRERA PISUERGA 


JOSE CORRALES, 
RAMON VAZQUEZ MOLEZUN, ARCHITECTES 


centre est destiné ac- 
cueillir des élèves venant d'assez loin pour 
lesquels était nécessaire prévoir inter- 
nat. Les nécessités programme, forme 
terrain, large rectangle orienté Nord-Sud, 
comportant des dénivellations, climat très ri- 
goureux hiver, demendant donc maximum 
une orientation Sud, ont dicté parti adopté. 

L'ensemble comporte deux parties distinctes 
part, les locaux compre- 
nant classes élèves chacune, une classe 
dessin quatre ateliers travaux 
nuels part, partie résidentielle avec 
gieux chargés centre. liaison entre les 
deux parties fait par une grande salle pou- 
vant servir fois gymnase, salle 
réunions nef chapelle qu'elle pro- 
longe. 


1. Vue extérieure de la chapelle. 2. Vue d'ensemble 
de gauche à droite : l'amorce de l'aile des dortoirs, 
la chapelle, l'aile des classes. 3. Vue d'ensemble sur 
l'aile des classes. 4. Les classes depuis la salle de 
réunions. 


A. PLAN-MASSE : 1. Football. 2. Basket. 3 Patio des 
religieux. 4. Cour d'entrée. 5. Cour de service. 
D. PLAN DE L'ETAGE : 1. Classes. 2. Ateliers. 3. Dé- 
pôts. 4. Chapelle. 5. Réfectoire. 6. Gymnase-salle de 
réunions. 7. Parloirs et administration. 8. Cour d'en- 
trée. 9. Cour de service. 10. Patio des religieux. 
11. Basket. 12. Football. 13. Dortoirs. 14. Cellules. 
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L'internat les cellules des religieux 
pent partie supérieure d'une des Les 
dortoirs, lits chacun, sont ouverts Sud 
totalement fermés Nord. Sous les dortoirs 
sont groupés les services administratifs sous 
les cellules trouvent les parloirs PEDRO 
seul niveau. est complété par 
cour patio des religieux des ter. 
rains basket football. 

construction été aussi simple 
mique que possible: bois, ciment briques 
pour les murs, tuiles pour les couvertures. 
structure gymnase est formée portiques 
charpente bois triangulée avec pentes des 
rampants alternativement créant ainsi 
jeu volumes fort intéressants. 


6. Détail de l'autel. 7. Détail de la chapelle, 


5. Faux plafond. 6, Dalle b.a. 20 cm. 


CENTRE D'ENSEIGNEMENT 
HERRERA PISUERGA 
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FACULTÉ DROIT BARCELONE 


L'ensemble constitué par Faculté Droit 
Barcelone comporte deux corps bâtiments 
principaux correspondant aux deux fonctions 
l'étude. 

Les locaux sont groupés dans 
bâtiment étage comprenant rez-de- 
chaussée très vaste hall les élèves peu- 
vent rencontrer discuter trois salles 
cours pour 240 élèves environ avec trois salles 
capacité variant 150 places. 

édifice haut, perpendiculaire précédent, 
abrite, rez-de-chaussée, vaste hall, les 
locaux administratifs une salle réunions 
et, sur quatre étages, les salles 

Les deux bâtiments ont été réalisés selon les 
mêmes principes constructifs ossature métal- 
lique laissée apparente, murs béton armé 
l'isolation thermique, revêtus extérieurement 
grès blanc intérieurement stuc ou, plus ra- 
rement, granit rouge. Les menuiseries sont 
métalliques. Etanchéité asphalte type Paxalu- 
min. 

Les sols sont terrazo noir, rouge vert 
selon les salles jaune dans les escaliers. 
chauffuge est assuré par parineaux radiants 
dans sol. 

L'ensemble coûté environ 60.000.000 
pesetas (500 millions francs) été réalisé 
neuf mois. 


2. Vue d'ensemble : au premier plan pelouses et esca- 
lier d'accès à l'aile des cours, au fond le bâtiment 
abritant les salles d'études. 3. Facade postérieure du 
batiment d'enseignement donnant sur des jardins agré- 
mentés d'une pièce d'eau et bâtiment d'études. 4. Cou- 
loir des closses au premier étage. 5. Le hall d'honneur 
et l'escalier menant aux salles d’études. 6 et 7. Le 
grand hall des étudiants. 8. Salle des professeurs. 
9. Salle d'attente. 10. Une salle de cours pour 150 
élèves. 
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RAMON VASQUEZ MOLEZUN, JOSÉ 


Les architectes ont cherché créer, avec cette 
colonie vacances, ensemble qui 
parfaitement terrain forte dénivellation 
fasse corps avec paysage. 

bâtiment, réalisé pour une entreprise pri- 
vée, proximité Madrid, est deux niveaux, 
sur plan tout longueur, les différentes 
pièces sur longitudinal. Elles 
comportent une salle jeux une salle 
lecture communiquant réfectoire 
niveau inférieur par larges terrasses qui 
confondent avec terrain. Deux dortoirs sont 
quatre moniteurs. 

Sous les dortoirs, deux blocs sanitaires 
élèves avec vestiaires, douches, armoires, 
blocs lavabos, etc. 

reau, salle réunions appartement, égale- 
ment sur deux niveaux, est complètement indé- 
pendant. 

L'ensemble été construit sur une trame 
sur une métallique. Murs 
maçonnerie. Couverture fibro-ciment sur bar- 
dage bois laissée apparente sous-face, iso- 
lation fibre verre. Menuiseries métalliques 


1. Le bôtiment suit la pente du terrain. À gauche, les 
dortoirs, à droite la partie réservée aux salles de jeux. 
2. De gauche à droite, le réfectoire, le pavillon du 
directeur, les services. 3. Vue aérienne. 4. Détail de la 
couverture. Plafond en lames de pin et poutres en bois 
s'appuyant sur une ossature métallique. On notera 
les lanterneaux en verre ondulé en plafond. 6 et 7, 
Vues extérieure et intérieure de la salle de jeux. 


COLONIE VACANCES POUR ENFANTS, MIRAFLORES SIERRA 


ALEJANDRO SOTA, ARCHITECTES 


PLAN NIVEAU INFERIEUR Portique cou- 
vert. 2. Salle de jeux, chapelle. 3. Séjour-salle de lec- 
ture. Réfectoire. Plonge. Bloc sanitaire. Cui- 
sine. 8. Office. 9. Réfectoire de service. 10. Repassage. 
11. Buanderie. 12. Raccommodage 13. Chauffage. 14. 
Combustible. 15. Chambres de service. 16. Entrée de 
service 17. Portique d'entrée. 


PLAN NIVEAU SUPERIEUR Portiques cou- 
verts. 2. Séjour (salle de jeux, chapelle). 3. Chapelle. 
4. Surveillant. 5 et 12. Dortoirs. 6 et 7. Salle de lec- 
ture. 8. Dortuir moniteurs. 9. Réfectoire. 10. Cuisine. 
11. Office. 13. Repassage. 14. Buanderie. 15. Raccom- 
modage. 16. Sanitaires service. 17. Chambres de ser- 
vice 18. Entrée service. 


C. COUPE LONGITUDINALE : 1, Passage vers sani- 
taires. 2. Sortie vers la partie supérieure du terrain. 
3. Lanterneau en verre ondulé. 4. Autel. 5. Vers les 
dortoirs. Passage cuisine l'office. Lames 
de pin. 8. Fenêtres de la zone de service. 9. Entrée. 
10 Porche pour automobiles. 11. Pavillon de la direc- 
tion. 12. Infirmerie, 
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3. Det 
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légère 


tons di 
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vent dans les nouveaux quertiers Bilbao, pres 


FOIRE-EXPOSITION 


portée 

Une des pentes couverture 
nord sont entièrement vitrées verre 
couleur bleue supporté par des 
aluminium. façade sud, totalemen 
est fibro-ciment. 


thermolux blar 
profils 
t fermée, L 


JOSÉ CHAPA, FRANCISCO HURTADO SARACHO, JESUS BASTERRECHEA, ARCHITECTES forment ensemble avec nouvelle 
Pour profiter maximum des vues tenir sage 
compte des vents les bâtiments sont 
vastes espaces verts qui ont permis 
est aménagée une pièce 
ches travaux. cours première ont été sitic 
villon d'entrée abritant également les services 
publics. 
lourde, est formé six portiques dissymétriqu 


| 


Vue d'ensemble pavillon l'industrie légère 
4 1. On aperçoit une poutre en arc située derrière le 
bôtiment mais n'ayant aucun rapport avec lui, 2 et 
. Détail de facade et vue d'ensemble du pavillon 


d'industrie lourde. 


sitions en plein air. 
COUPE SUR PAVILLON L'INDUSTRIE 


LOURDE. 


pavillon légère une struc- 
ture béton ormé d'une portée entre 
points d'appui des stands des pas- 
sages circulation) avec porte-à-faux 


cours deuxième tranche ont été 
construits quelques pavillons semblables celui 


une terrasse 5.000 prévue pour les expo- 
sitions l'air libre. Depuis cette terrasse, 
terrain descend pente douce vers une zone 
repos aménagée parc. 


Outre fonction décorative, pièce 
permet les démonstrations machines hydrau- 
liques. 

parements pierre grès jaune, 
gris-violet, rose saumon, noir 


Les circulations secondaires sont dallées 
rouge. 
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ENSEMBLE CANO ROTO 
DANS BANLIEUE MADRID 


PLAN 


1. Centre paroissial. 2. Salle de spectacles. 3. Commer- 
ces. 4. Supermarché. 5. Ecole. 6. Noyau d'’habitations 
existantes. 


loge 


Cet ensemble résidentel groupe plus 1.609 
type économique réalisés avec 


Différents plans-types ont été mis point 
pour permettre une adaptation facile 
graphie mouvante terrain offrir, même 
temps, une variété suffisante aux habitants 

Habitations individuelles bande sur 
deux niveaux offrant avec jar- 
din extérieur habitations individuelles bande 
rieur, mais ouvertes sur patio-jardin intérieur, 
disposition permettant une concentration maxi- 
mum tout préservant l'isolement chacun 
immeubles barres quatre niveaux (loge- 
avec escalier central galerie tous les trois 
niveaux immeubles-tours six niveaux avec 


par étage. 


par village autre noyau résidentiel 
déjà existant dans voisinage, trouve 
centre civique groupant les édifices communaux 
les plus importants autour deux places amé- 
nagées des niveaux différents autour du- 
quel sont disposés centre paroissial, une 
salle spectacles, des commerces ainsi 
marché libre; des locaux crtisanaux 
des commerces complémentaires sont répartis, 
outre, dans tout village. 

Les trois écoles primaires prévues seront réa- 
lisées dans les zones vertes environnantes. 

L'ensemble été conçu avec très grand 
souci des aménagements des espaces extérieurs 
également, dépit construction très éco- 
nomique, une recherche dans jeu des maté- 
riaux pierre, brique, béton. 

prix revient est 


1.200 pesetas 
(10.000 fr) 


Vue Vue extérieure immeuble 
de 4 niveaux. 3. Une vue aérienne avec, au premier 
plan, les habitations en bande avec jardin intérieur 
et, au deuxième plan, les immeubles tours. 4. Une vue 
extérieure montrant souci des architectes créer 
des angles vues variés. Détail 
habitation bande étages. Façade des habi- 
tations bande avec patio intérieur. Détail 
façade des immeubles niveaux. 


Photos Kindel 
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ENSEMBLE CANO ROTO 


HABITATION EN BANDE AVEC PATIO INTERIEUR : 
10. Vue nuit patio intérieur vers séjour 
11. Vue vers patio intérieur. 


PLAN DES HABITATIONS BANDE AVEC PATIO 
INTERIEUR. B. PLAN D'ETAGE TYPE DES IMMEUBLES 
HAUTS SIX NIVEAUX. PLAN D'ETAGE 
DES IMMEUBLES QUATRE NIVEAUX 

Vestibule. Chambre parents. Chambre en. 
fants. Salle d'eau. Cuisine. Salle manger 
Séjour. Patio-jardin. Terrasse ouverte formant 
10. Terrasse non accessible. 
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HABITATION VACANCES 


VALLS, ARCHITECTES 


réalisation cette habitation, sur 
terrain étroit entre deux mitoyens, laissait 
pas une grande liberté composition aux archi- 
tectes. 

Elle dans quartier populaire 
village Costa Brava s'élève sur quatre 
niveaux comportant chacun une seule piece 
principale avec les services équipements cor- 
respondants. 

Les amériagements offrent oppo- 
sitions matériaux murs pierres non ap- 
pareillées murs blanchis chaux, meubles 
bois d'aspect rustique, cheminée laquée 


noire, etc. 


1, 2 et 5. Trois vues du séjour. 3. Vue extérieure. 
4. Une chambre d'enfants. 


REZ-DE-CHAUSSEE. PREMIER ETAGE. DEUXIE- 
ETAGE. TROISIEME ETAGE Garage. W.-C. 
3. Chambre. 4. Choembre des parents 5. Bains. 6. Ves- 
tiaire. 7. Salle à manger. 8. Cuisine. 9. Séjour. 10. Dé- 


barras. 


ESPAGNE (fin) 
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UNE JEUNE AGENCE BORDEAUX, FRANCE 


ADRIEN COURTOIS, ARCHITECTES. MICHEL SADIRAC, COLLABORATEUR 


Ces deux jeunes architectes, nés 1918 
deaux, ont fait leurs études l'Ecole des Beaux- 
Arts cette ville, ils furent les élèves 
Claude Ferret. 


C'est 1945 Salier débute étu- 
diant des projets pour différents architectes 
réalise première œuvre personnelle, une habi- 
tation individuelle pour ami médecin. 
1949, lui est confiée mission reconstruire 
Royan des Ponts Chaussées 
même année Claude Ferret avec 
Courtois Salier pour construire caserne des 
pompiers Bordeaux (1). 


C'est cours travail commun sous 
l’autre, que Courtois Salier commencent 
prendre conscience des buts communs qu'ils 
poursuivent tous deux, mais ils 
que plus tard. Entre temps, ils travaillent cha- 
cun leur côté, Salier des habitations indi- 
tois comme chef d'agence chez Claude Ferret, 
congrès (2) et, association avec 
deux confrères bordelais, une cité 


1955 ils décident ils 
transforment grenier était installé Salier, 
qui devient actuelle, ils prennent 
comme dessinateur Michel Sadirac. jeune 
ans qui avait déjà travaillé dans différents 
cabinets très vite aux 
conceptions ses nouveaux patrons, point 
devenir leur principal collaborateur. jeu- 
nes diplômés, des élèves viendront 
compléter une large place leur sera 
faite, car Courtois Salier font confiance 
jeunesse restent prêts accueillir toutes les 
idées nouvelles, convaincus architecture 
n'est valable que elle est une recherche inces- 
sante, que saurait compenser. 

L'agence, ainsi organisée, réalise très nom- 
breuses habitations individuelles, 
H.L.M. que nous présentons dans les pages qui 
suivent. Elle vient terminer immeuble 
bureaux pour Société Marie Brizard, Bor- 


deaux, qui est premier immeuble utilisant 
mur-rideau dans cette ville. 


nombreux architectes français 
sans doute que deux jeunes soient parvenus 
réaliser dans une ville province française des 
travaux qualité ceux que nous présen- 
tons certains considéreront peut-être comme 
surprenant qu'ils aient réussi faire accepter 
par leurs clients des conceptions aussi résolu- 
ment actuelles. 


contre les absurdités pré- 
tendue architecture moderne ils sont pour- 
tant arrivés préparer certain public 
comprendre une architecture vraie. Pour faire, 
ils ont parfois montrer beaucoup 
geance, refusant plier aux suggestions 
extérieures, défendant avec force l'intégrité 
leurs conceptions, convaincus architec- 
ture forme une unité indissoluble. 


Architectes grande probité, refusant 
toute concession, ils furent néanmoins des psy- 
chologues. comprirent qu'atta- 
sentiment qu'il jouer une des grandes 
parties son existence. Construire maison 
est acte importance primordiale dans 
chacun supporte pas d'erreur. 


faut croire qu'ils surent, tout cas, suivre 
ligne conduite que dictait Richard Neutra 


Tout comme jeune médecin, jeune 
architecte doit comprendre, autant que possible 
par expérience personnelle, comment conseiller 
son client aux différents stades 
budget confiance les bonnes dispositions 
client vis-à-vis sont plus 
importantes pour l'œuvre que budget fi- 


Dans entretien avec leurs amis 
Puyo, Courtois Salier évoquent ainsi cette 


sort épuisé ces longues discussions. 
Mais nous arrive rarement plus 
souvent client devient ami qui revient, 
qui demande conseil, qui nous 
travaux. Nous aurons joie lui avoir com- 


L'intérêt l'approbation suscité numéro 
que « L'Architecture d'Aujourd'hui » a consacré 
tembre 1957 aux travaux des jeunes architectes side sep. 
incités à suivre avec attention les travaux des jcunes aide 
d'être encouragés. Nous présentons aujourd’hui une 
panoramique des travaux d’une jeune agence d'architecte, 
français travaillant à Bordeaux, ainsi que deux exemples cles 
d'une agence de Toulouse. types 


Nous ne connaissions encore tout récemment ni Yu 
Salier ni Adrien Courtois. Ils sont venus un jour sus 
montrer leurs travaux et nous avons été, il faut bien ps 
reconnaître, très surpris de voir ce qui a pu être fait 4 
quelques années dans une ville de province française dont Ê 
ne peut pis dire qu’elle soit particulièrement ouerte aux 
contemporaines en matière d'architecture. On peut 
ce que le travail de Salier et Courtois représente d'opinié 
treté, de renoncement aussi car ce n’est guère dans la ligne 
de conduite qu’ils se sont tracée qu’on remporte ; 4 


» à leur âge 
et dans notre pays, les « grosses commandes ». 


Nous ne prétendons pas et eux non plus que ce qu'ils ont 
pu faire constitue une manifestation spectaculaire où un 
événement architectural, mais nous croyons nécessaire de 
montrer est possible faire partant 
de zéro dans des conditions défavorables avec le handies 
de la jeunesse, ce qu’il est possible d'imposer et de fire 
comprendre à une clientèle manquant totalement de toute 
préparation et au départ de compréhension pour des Pro. 
blèmes que l'architecte sera seul à lui faire connaître. 


On retrouvera dans les travaux de Salier et Courtois des 
conceptions connues et éprouvées dans de nombreux pays 
étrangers. Îls ne dépassent peut-être pas encore les exemples 
qu'ils se sont choisi, mais ils en ont l'esprit et la volonté 
et ils promettent, sans aucun doute, de les égaler si la chance 
leur en est donnée. C'est ce que nous leur souhaitons. 


4. P, 


muniqué notre foi, élevé 
d'une conception plus vraie notre art. Lors- 
que client accepté porter salle des 
ventes salle manger Louis que mai- 
tresse maison avait fait luire pendant des 
années, nous que nous avons Nous 
regrettons plus alors les luttes passées. 


client-collectivité, client-conseil d'ad- 
ministration offre une autre résistance. Que 
vont dire les élus? nous dit, inquiet, 
conseiller municipal. préposé 
construction lycée, son crayon impérial 
trace trait sur projet qui nous demandé 
des mois travail. faudra tout reprendre 
moins que reçoive son chan- 
gement. 


est dieu jaloux omni- 
une conception saine équilibrée. 
pierre que couronnera tuile gironde 
sont des dogmes. Nous sommes des architectes 
d'avant-garde conteste pas toujours 
valeur que nous faisons, mais prétend 
que n'est pas pour France, pour les 
Français. Son principe pas choquer. est 
inutile lui insinuer que les gothiques ont 
taires rares exceptions portrait. 


joue fond. Nous nous déplaçons bloc pour 
faire vivre une maison terminée; semer 
gazon, placer plante verte, rare tableau 
valable débarrassé son cadre, céramique, 
couleur coussin, placer les jouets, 
pruntés nos gosses, dans chambre d'enfants. 
nous est arrivé, pour faire accepter des stores 
vénitiens place volets roulants, re- 
cevoir les dix-huit ménages d'une 
H.L.M. et, pendant des heures, faire fonc- 
tionner store. Nous avons remporté vic- 
toire. » 


Leur foi, leur ténacité, Courtois Salier re- 
connaissent qu'ils les doivent partie leur 
patron Claude Ferret, directeur des 
Beaux-Arts Bordeaux, dont réalisation 
plus marquante, caserne des pompiers, 
cité malheureusement fortes 
C'est lui qui leur donner, départ, foi 
leur art leur d'une 
recherche. 


(1) Voir A.A. n° 47, août 1953, et n 
(2) Voir A.A, n° 75 de décembre 1957. 


(3) Voir A.A. n° 73, septembre 1957. 
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HABITATION BORDEAUX, 1948 


C'est première maison réalisée par Salier 
pour médecin ses amis. 

Elle groupe rez-de-chaussée les locaux pro- 
fessionnels (bureau, salle panse- 
ments radio), garage, W.C. 
chaufferie. premier étage, trouvent 
les chambres bloc sanitaire. séjour est 
entièrement vitré ouvre sur une terrasse ainsi 
que cuisine. chambre des enfants occupe 
toute largeur bâtiment avec éclairage na- 
turel bilatéral, une cloison repliable séparant 
garçons filles. 

L'ossature est béton armé avec poteaux 
apparents. Couverture éverite sur charpente 
bois, avec chéneau central. Plafond lames 
pin suivant rampant toit. Sols car- 
reaux grès noir 10/10. Chauffage par 
rayonnement dans sol. 


1. Façade sur rue. 2 et 3. Le séjour : mur et plafond 
en panneaux de contreplaqué de frêne, paroi côté 
cuisine en Formica noir. Escalier à ossature métallique 
tubulaire avec marches en chêne. Meubles dessinés par 
l'architecte, fauteuils de Steiner. 
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cade sur jardin. 


ement aménagé. Construite sur rectangu 
bôtiment, elle comporte vaste 
séjour ouvert sur les deux façades cvec chemi. 
née centrale délimitant coin repas, coin 


termi 
dans 
forêt 
sépar 
Les 


HABITATION 
BRUGES (GIRONDE), 1954 


Photos Robert Lassus 
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MAISON PIRAILLAN, 1955 


L'aile des chambres. 
3. La facade Ouest 
séjour. 


Détail 


terrain, forme long rectangle, 
termine sur haut dune qui domine 
bassin plan équerre répartit 
dans une aile les chambres avec vue sur 
forêt dans séjour-salle manger 
séparé par meuble passe-plat cuisine. 
Les deux ailes, permettant des 
fonctions jour nuit, sont séparées par 
grand porche formant salle jeux fermé 
l'hiver par une grande porte. pente ter- 
rain permis réaliser, sous l'aile des cham- 
bres, garage une chambre personnel. 

Construction Murs maçonnerie briques 
creuses enduites mortier mur moellons 
sur côté séjour. 


Photos Robert Lassus 
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HABITATION CAUDERAN, 1956 


Sur terrain planté d'arbres, 
été construite seul niveau comprend, 
d'une part séjour-salle manger vitré sur 
les deux façades ouvrant sur une terrasse et, 
d'autre part, quatre chambres plus les sanitaires 
services. 

L'ossature métallique supporte une dalle 
béton armé, forme pente vermiculite 
étanchéité multicouche. Mur refend bri- 
ques réfractaires mur pignon maçonnerie 
briques. 


1. Vue d'ensemble. 2 et 3. Deux vues du séjour. 
6. Les chambres d'enfants communiquant par une 
cloison coulissante. 7. La salle de bains des parents, 
équipée d'appareils italiens. 8. La cuisine. 


Afin les vieillards disposant res- 
sources limitées, Ville Caudéran pris 
charge leur logement compris chauffage, 
éclairage nourriture. cet effet, elle fait 
construire, sur terrain magnifiquement boise, 
des comprenant chacun six logements 

Chaque logement compose grande 
séjour cuisine-toilette équipée placards. 
Cette grande pièce prolonge Sud par une 
loggia Nord sur une galerie menant 
aux services. 

Cet ensemble est complété par bâtiment 
usage salle commune. rez-de-chaussée 
trouve une réserve charbon, une buanderie 
séchoir fermé par des claustra béton. 
accède par une rampe douce, menant 
grande salle réunions, largement vitrée, 
sur les deux côtés équipée d'un appareil 
télévision. 

Construction Murs maçonnerie briques 
creuses enduites mortier peintes blanc. 
Mur refend galerie couleur. Dalle 
couverture faible pente béton avec iso- 
lation étanchéité multicouche. Façade 
chaque loggia menuiserie: bâti sapin, 
panneaux pleins Novopan, fenêtre volet 
coulissants, porte vitrée. Plafond lambris ver- 
nis. Parquet pin. carrelée ainsi que 
gaierie pièce service. Cloisons con- 
treplaqué verni peint. 


1 et 2. Deux vues du bôtiment commun (plans A). 
L'un des pavillons (plan B). 


PAVILLON VIEILLARDS CAUDERAN, 1958 


Photos Robert Lassus 
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Sur une parcelle terrain contiguë 
l'agence, Yves Salier construisit maison, 
terrain lui imposant parti 
hauteur. 

rez-de-chaussée, est commune 
avec trouve garage, chaufferie 
chambre bonne, premier étage est celui 
chambre des trois garçons, avec 
cabinet toilette, deuxième, celui séjour 
largement vitré sur rue troisième 
trouve chambre des parents, ouvrant sur une 
terrasse plein air. mobilier été dessiné 
par sauf les sièges qui sont signés 
Thonet Knoll. Murs mitoyens porteurs 
agglomérés, enduits mortier peints 
blanc. Planchers toiture terrasse hourdis. 
Menuiseries aluminium. par pon- 
neaux dans sol. 


Façade sur rue, gauche l'agence. coin 
repas vu du séjour, au fond à droite le passe-plats, 
gauche l'escalier vers chambre des parents. 


Rez-de-chaussée. étage. 


pin 

Les 
compre 
une cui 

Mag, 
étanché 
Par 


lac. 3, 1 
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HABITATION BORDEAUX, 1956 


pins descendant lac Carcans. 

grand garage pour voiture canot automobile. 

Les pièces ont été groupées 
l'étage pour avoir vue sur lac, Nord. Elles 
séjour largement trois 
chambres, une salle d'eau équipée poliban, 

une cuisine. intérieur été réalisé 
par les architectes. 

Maçonnerie briques, plancher couverture 
béton avec hourdis. Isolation par vermiculite, 
étanchéité multicouche. Chauffage air chaud 
Par appareil Anémostat propane. 


lac. barbecue, sous groupe d'arbres fond 
jardin. Facade Sud. 


Rez-de-chaussée. 
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HABITATION TALENCE, 1957 


Pour soustraire maximium vue des 
voisins conserver magnifique chêne-vert, 
son Chambres séjour, donnant sur jardin 
ouvert seulement par portique Sud, sont 
disposés équerre communiquent par une 
galerie formant entrée. 

Construction en briques creuses avec gros 
enduit mortier. Dalle couverture béton 
armé. Cloisonnement intérieur par jeu 
placards contreplaqué. 


1. Vue d'ensemble. 2. Vue du jardin. 3 et 5. Deux vues 
du séjour. 4. La galerie d'entrée. 
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programme demandait réalisation lo- 
gements pièces (en bande continue) 
accession propriété, avec cellier, garage. 
parti été minimiser maximum les 
différences entre les deux types, terrasse 
l'étage pièces pouvant devenir qua- 
trième chambre pièces. 

Les chambres sont groupées l'étage 
trouvent également salle d'eau W.-C. 
rez-de-chaussée. séjour communique par une 
baie libre avec cuisine. Celle-ci dispose 
sortie secondaire sur loggia prolongeant 
cellier. 

Construction blocs creux béton vibré. 
Les murs façade ont reçu crépi jeté 
mortier ciment peint blanc. Menuise- 
ries sapin pin. 


d'un séjour. 
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HABITATION ARTIGUES. 1958 


maison dans une prairie légère- 
ment vallonnée, avec vue Sud sur cam- 
pagne. 

grand mur crépi rustique, peint 
blanc, ceinture des différentes pièces 
sur plen Seul, séjour largement 
vitré Sud. mur délimite, dans séjour 
petits jardins, patios gazonnés très fleuris, 
sur lesquels ouvre chaque pièce. 

Murs maçonnerie briques avec enduit 
mortier peint blanc. Dalle couverture 
béton armé. Etanchéité multicouche, menui- 
series extérieures Plafonds liteaux 
sapin non jointifs, avec hourdis peints 
noir. Sol dalles Chauffoge par 
rayonnement dans sol. 

L'ensemble mobilier été dessiné par les 
architectes qui ont également utilisé des chaises 
tabourets Charlotte Perriand, des fauteuils 


service Vue chantier, pose des panneaux 
s'étend une pièce d'eau que franchit par cail- 
lebotis. Des projecteurs sont placés dans les jardins et 
pour l'éclairage nocturne. porte 
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Une vue séjour avec, gauche, une fresque 
composée par les architectes, en carreaux de cérami- 
que de Klaus Schulzt. 7. Vue du séjour depuis le coin 
repas. 8. Vue vers le jardin d'entrée. 9. La chambre 
des garçons. 10. La chambre des filles. 11. La cuisine. 


COURTOIS SALIER, ARCHITECTES 
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DEUX ÉCOLES PRÈS TOULOUSE, 
FRANCE 


ATELIER DES ARCHITECTES ASSOCIÉS 


Nous présentons deux écoles réalisées par 
groupe jeunes architectes toulousains qui 
montrent, elles aussi, les progrès l'architecture 

Cette agence groupe architectes 
l'Ecole des Beaux-Arts Pierre Viatge (né 
1912), Fabien Castaing (1922), Alex Labat 
Pierre Debeau (1925) ancien élève 
l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs, Michel Bes- 
cos (1911). 

Ils ont déjà réalisé très nombreux travaux 
parmi lesquels les Archives Départementales 


* 
# 


Toulouse publiées dans notre numéro 58, des 
groupes collectives dans région, 
des habitations individuelles, des restoroutes 
stations-services. Ils ont, actuellement, cours 
sion Pic Midi Bigorre l'Institut 
Génie Chimique Toulouse. 

Les deux groupes scolaires que nous présen- 
tons, parmi d'autres déjà réalisés cours, 
caractérisent par une très jolie utilisation des 
matériaux, sens plastique détail certain 
une excellente adaptation site. 
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SCOLAIRE RIEUMES 


MARTY, ARCHITECTE ASSOCIÉ 


programme demandait groupe scolaire 
comportant des classes primaires, une maternelle 
deux classes, cours complémentaire huit 
logements. 

composition tenu plus grand compte 
vue sur les Pyrénées protection 
contre les vents dominants très 

Les surfaces jeux sont naturellement aug- 
par proximité immédiate terrain 
sports. 

Les matériaux utilisés sont béton brut, 
pour les murs. Les revête- 
ments sols traités plastiques. 

Les menuiseries métalliques ouvrent l'ita- 


sont protégées par auvent brise- 


Vue d'ensemble. 
préau vers 
l'entrée. 


2 et 3. Deux vues depuis le 
lavabos et les classes. 4. Vue de 


A. REZ-DE-CHAUSSEE : a. Groupe scolaire : 1. Ga- 
rage vélos. 2. Porche. 3. Classes filles. 4. Ateliers. 
Cantine. Enseignement ménager. Cuisine. 
W.-C. filles. W.-C. garcons. 10. Lavabo. 11. Préau. 


b. Maternelle : 1. Classes. 2. Préau. 3. Repos. 4. Hy- 
giène. Bac sable. Tisanerie. Attente. Di- 
rectrice. 


c Logements : 1. Porche. 2. Entrée. 3. Bureaux. 4. Stu- 
dio. 5. Caves. 


B. PLAN D'ETAGE : 1. Classes garçons. 
complémentaires. F.3. F.4. Logements. 


2. Cours 


L 
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GROUPE SCOLAIRE, VALENTINE, FRANCE 


ATELIER DES ARCH.TECTES ASSOCIÉS 


groupe scolaire important comporte cinq 
classes primaires, une classe 
cours complémentaire cinq classes, centre 
post-scolaire agricole ménager, dix logements 
dont six aménagés dans locaux. 


été édifié dans magnifique parc 
sur vieux moulin bord 
même Garonne, respectant, sans excep- 
tion, les arbres séculaires, majeure partie 
résineux. 

tenu compte trajet d'un 
canal fuite dont les eaux vives recèlent des 
truites parfaitement visibles. Cet élément 
ratif permis création petit jardin 


agréable. 

matériau choisi pour les murs est galet 
Garonne qui trouve quantités énormes 
bordure meme terrain dont les archi- 

tectes ont tirer excellent parti. 


PLAN Enseignement primaire complémentaire. 
(A l'étage, 3 classes primaires de garçons et 5 classes 
cours complémentaires.) Enseignement agricole 
et ménager. C. Maternelle, D. Logements : 1. Préau. 
Classes. Repos. Hygiène. Ateliers. Docu- 
mentation. Enseignement cuisine. Couture, repas- 


sage. 9. Dépenses. 10. Clapier-volière. 
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Photos Gilles Ehrmann. 


CLUB PRIVÉ FRANCE 


ANDRÉ CONTENAY, ARCHITECTE 


Compagnie Générale projette 
transfert ses bureaux actuellement Paris 
dans parc ha, magnifiquement boisé, 
situé dans proche banlieue parisienne. 

L'ensemble comprendra bâtiment principal 
usage bureaux, bâtiment spécialement 
conçu pour abriter ordinateur électronique, 
auditorium usages multiples (congrès, confé- 
rences, concerts, salle cinéma), bâtiment 
services sociaux, une piscine, des tennis 
club. Seul dernier est actuellement réalisé. 

Pour construction s'est efforcé 
terrain et, d'autre part, 
beauté naturelle site respectant, autant 
que possible, les plantations existantes. 

bâtiment club comporte sous-sol 
partiel usage chaufferie, rez-de-chaussée 
partiel partiellement enterré avec vestiaires 
hommes femmes, douches, groupes sanitaires, 
est aménagé grande salle club la- 
quelle accède soit par vestibule rez-de- 
chaussée, soit par principal 


directeur, ainsi petite cuisine. 

club-house est donc constitué par por- 
tique ossature métallique, fermes treillis 
fermes plancher principal par poutres 
soudées solives avec remplissage hourdis 
terre cuite isolation vermiculite. couverture 
est 


1 et 2. Les deux facades du club très largement vi- 
trées. 3. Une petite pièce d'eau de forme libre a été 
aménagée devant Une vue rez-de- 
chaussée. On notera le jeu des matériaux, ossature 
métallique, parterre dallé, pelouses et dalles de verre. 
5. L'escalier d'accès à l'étage. 


A. PLAN-MASSE : 1. Réception. 2. Ordinateur. 3. Bu- 
reaux. 4. Auditorium. 5. Services sociaux. 6 Piscine 
Club. Tennis. 


PLAN REZ-DE-CHAUSSEE. 
PLAN 
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Vue grande salle vers l'escalier 
7. Vue vers la cuisine au fond à droite. 8 et 9. Bu- 
reau et salle à manger de l'appartement du direc- 
teur. 10. Les vestiaires. 12. Deux vues 
grande salle. 


COUPE TRANSVERSALE. 
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soin tout particulier été apporté 

des menuiseries, coulissantes 
section. été assurée par 
dans carrelage. bois utilisé est 
verni tampon. véranda, limitée 
une balustrade métallique, comporte une 
courante hêtre verni, remplissage par 
l'ouvrage. 

plafonnage grande salle des vé- 
est pin, carrelage grès cérame, 
ardoises avec encadrement 
Cuire. 

chauffage par générateur mazout est 
par air pulsé, filtré. même installation, 
été, permet ventiler les locaux. 

Les vestiaires sont carrelés grès cérame, 
des douches carreaux faïence. 
large emploi été fait des revêtements plas- 
pour toutes les portes placards. 


Photos 


Gilles 


Ehrmann. 
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COPENHAGUE 


réalisation bâtiment qui remplace 
ancien restaurant occupant même terrain, 
fut attribuée sur concours. 

bâtiment est situé bord d'une prome- 

entre port les anciennes fortifications 

ville abrite restaurant ses services 

part, les bureaux Club Royal danois 
d'autre part. Les architectes ont cherché 
tirer parti vue principale sur port 
ronnant. 

rez-de-chaussée est coupé deux parties 
par aui suit ligne fortifications 
traverse bâtiment. niveau comprend prin- 
cipalement vaste hall d'entrée auquel 
donné caractère aménageant 
une vaste cheminée dotant plafond, 
bas. groupe également vestiaires, bureau 
directeur, sanitaires, téléphones différents ser- 
vices. Des facilités parking ont, outre, été 
aménagées. 

niveau principal est réservé restaurant, 
donant sur port, ses différents ser- 
vices orientés Sud (côté moins favorisé). 
est complété par une piste danse des 
salles réunions privées. 

club proprement dit est installé niveau 
supérieur, retrait sur celui restaurant. 
bâtiment comporte, outre, sous-sol 
services. 

L'infrastructure est béton armé. Charpente 
métallique partir plancher haut rez-de- 
chaussée. Allèges béton avec revêtements 
extérieurs panneaux contreplaqué appa- 
rent traité. Châssis guillotine. 

Une polychromie discrète bleu gris 
été mise point pour polychromie 
qui devant les couleurs mais 
qui ressort hiver dans paysage 
dénudés neige. 


1. La façade Ouest donnant sur les anciennes forti- 
fications. 2. Façade Sud, avec la route passant sous 
le bâtiment. 3. Façade Est, vers le port. 


PLAN SITUATION. 


COUPE Chauffage, ventilation. Vestiaires. 
3 Circulation. 4. Service. 5. Hall. 6. Vestiaires. 
Route. Dépôts. Terrasse. 10. Restaurant. 
12. Club. 13. Parking. 

privées. Snack. Cuisine froide. Plonge. Cuis- 
Préparation. Café. Comptoir. 10. Restau- 
tant. 11. Dancing. 12. Terrasse. 

personnel. 3, Services. 4 et 7. W.C. 5. Téléphone. 
6. Bar. 8. Vestiaire, 9. Mall. 10. Entrée principale. 


12. Parking. 13. Route. 14. Vestiaires. 
15. Dépôt. 
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JARAY PAILLARD, ARCHITECTES, ARCHITECTE COLLABORATEUR, HANS ERNI, INGÉNIEUR 


sait que Suisse manque pas cons- 
scolaires haute qualité, qui lui don- 
nent, dans domaine, une place des plus 
est d'autant plus remarquable que, 
non satisfait par les résultats fort positifs obte- 
nus jusqu'alors, ait songé, l'occasion d'un 
concours, pour une école primaire dans ban- 
lieue Zurich, rechercher des solutions nou- 
velles. 

programme établi demandait part 
des architectes des propositions donnant 
par conception même des 
une sorte régénération création nou- 
velles possibilités tant sur plan dévelop- 
pement psychologie enfantine que dans 
l'équipement matériel l'école. 

projet primé est remarquable double 
point vue: introduit nouveau 
nant local pour les activités annexes 
seignement proprement dit; propose 
plan-masse délibérément éclaté création 
d'espaces extérieurs individualisés destinés 
des groupes d'enfants leur échelle, 
opposition avec toute formule tendant une 
concentration volume construit aux espaces 
libres dont nuancement devient 

est intéressant noter que 
d'une rupture proposée les normes suisses 
habituelles ait été appliquée non pes 
élément classe seul, qui aurait être 
cherche comparative, mais en- 
semble scolaire complet. 

faut reconnaître que sur plan architec- 
tural très probablement pédagogique, 
réussite est totale. site, 
l'étude méticuleuse tous les détails, conser- 
vation constante (but primordial que 
s'étaient fixé les architectes) ont abouti 
effet des plus séduisants qui place cette école 
parmi les meilleures réalisées Suisse, voire 
Europe. Les matériaux naturels utilisés brique, 
bois, verre, pierre, béton apparent, aluminium 
forment une harmonie type résidentiel 
qui confère construction scolaire une am- 
biance qui constitue pas une rupture avec 
celle laquelle est 


Façade pavillon classes. Vue d'ensemble 
des pavillons de classes. 3 .La maternelle vue du Nord- 
Et. 4. L'école primaire. 


A. PLAN D'ENSEMBLE : 1. Classes. 2. Salle de brico- 

lage. Portique couvert. Cour intérieure. Ves- 

tiaire gymnase. 6. Salle de chant. 7. Habitation du 

concierge (étage). 8. Ecn!e maternelle à deux niveaux. 

L Cour de l'école maternelle. 10. Pré de jeux. 11. Aire 

récréation. 12. Vélos. 13. Aire gymnastique exté- 

rieure. 14. Jardin et bassin. 15. Salle des professeurs 

réunions. 16. Direction matériel. 17. Habi- 

tation concierge (rez-de-chaussée). 19. Travaux ma- 

nuels. 20, Abri. 21. Salle nettoyage outillage. 

22. gymnastique. 23. Salle des agrès. 
Chauffage et pompe. 25. Soute. a. Sous-sol gymnas- « , 
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de chant ; maçonnerie en brique. 7 et 8. Salles de 
classe. Salle bricolage. 10. Salle des profes- 
seurs et des collections didactiques. 11. Un pavillon 
classe pavillon lui faisant face. 12. Foyer 
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COUPE TRANSVERSALE SUR CLASSE TYPE. 


Classe. Bricolage. Golerie. Couverture 
alu. Isolation laine verre cm. Dalle béton 
armé. Panneau isophonique. Chéneau alu. 10. 
Store lames. 11. Fenêtre bois. 12. Allège double 
vitrage. 13. Appui bois. 14. Plancher béton armé. 
15. Tablette radiateur. 16. Spot. 17. Eclairage indi- 
rect. 18. Commande obturation lanterneau. 19. Lan- 
terneau métal. 20. Store lames. 21. Clapet ven- 
tilation. 22. Dalle béton armé. 23. Chéneau continu. t Lg 
24. Poteau tube acier, diamètre 90 mm. 25. Imposte pr 
vitré. 26. Panneau coulissant. 27. Caisse à fleurs. ; 
28 et 30. Vide sanitaire. 31. Casier individuel. 32. Ves- 

tiaire. 33. Armoire. 34. Ventilation vestiaire. 37. Eclai- 

rage galerie. 38. Porte classe. 39 et 40. Revêtement 

asphalte sur hérisson 41. Vitrage galerie. 42. Appui 

béton poncé. 43. Maçonnerie de briques apparentes. 
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Photos Peter Grünert. 


ECOLE PRIMAIRE, ZURICH 


L'école été distinguée par 
Prix 1957 Ville Zurich décerné aux 
réalisations exemplaires l'année. Les pre- 
mières réactions corps enseignant appelé 
utiliser les locaux sont extrêmement favorables 
soulignent principalement local 
annexe dont dispose clesse. 

L'ensemble groupe douze classes normales 
dont deux maternelles des classes spécialisées, 
une salle chant une salle gymnastique 
plus les annexes. 

prix revient est 105 francs 
suisses, soit 12.000 francs français mètre 
cube, honoraires compris, travaux 
paysagisme mobilier exclus. 


CG. PLAN D'UNE CLASSE TYPE : 1. (lasse. 2. Tableou. 
3. Poste d’eau. 4. Armoire murale. 5. Porte vers salle 
bricolage. Panneau coulissant double (sert 
tableau noir). 7. Bac à fleurs. 8. Bricolage. 9. Ves- 
tiaire. 10. Entrée classe. 11. Vitrine. 12. Galerie cou- 
verte. 13. Banc. 14. Grille. 15. Patio. 16. Mur sépa- 
ratif. 17. Aire de récréation. 18. Dallage en pierre. 
19 Gazon. 
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COUPOLE GEODESIQUE 
ALUMINIUM, 


DAVID LIBESKIND, ARCHITECTE. 
HANS EGER, INGÉNIEUR ARCHITECTE 


Cette coupole été réalisée sur terrasse- 
jardin couvrant centre commercial Con- 
junto Nacional grand ensemble résidentiel 
commercial cours réalisation Sao-Paulo 
dont nous avons publié projet dans notre 
numéro 73, septembre 1957. 


partie commerciale abrite les rampes, ascen- 
seurs escaliers roulants aménagés pour 
public circulant dans les magasins. 


forme hexagonale types différents, cha- 
que élément comportant deux 
poutrelles treillis. 


Pour construction l’ensemble cou- 


pole, qui couvre une surface 1.000 m°, 
employé 3,2 tonnes profilés 
Les éléments ont été fixés par des vis d'acier. 
fermeture des surfaces ouvertes entre les 
extrémités des pièces hexagonales montées sur 
support été exécutée sur chantier. 


coupole forme une calotte hémisphérique 
bure 17,95 


béton armé sur lequel elle re- 
pose est supporté par des poteaux béton 
légèrement incurvés avec piètements sur 
rotules. 


une passerelle métallique mo- 
bile circulant sur rails périmétriques permet 
l'ouvrage. 


| | | | 


1. Vue d'ensemble. 2. Vue aérienne. 3, 4 et 5. Mon- 
tage des éléments de couverture. 6 et 8. Vues inté- 


ricures des rampes de circulation. 7. Vue de l'intérieur 
depuis vitrage périmétrique. Vue des sous-sols 
vers la couverture et le noyau central en béton armé. 


COUPE SUR COUPOLE. PLAN. 


Photos Boer et Moscardi 
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SIÈGE D'UN SYNDICAT OUVRIER 
LOS ANGELES, CALIFORNIE 


SMITH ARCHITECTES 


dispo 
besoi 
d'édi 
mais 
strict 


liaisc 
sine 
1. Vue de la facade principale. 2. Vuz intérieure : à 
droite, la véranda avec, au deuxième plan, la cuisine. 
A gauche, le début de l'auditorium. On aperçoit au 
fond la salle d'attente des bureaux. 3. Le patio ser- 
vant de hall d'entrée et le bâtiment des bureaux. 
4. Galerie du niveau supérieur donnant sur le hall 
d'entrée du rez-de-chaussée. Noter le jeu des maté- 
riaux acier et verre utilisés très hcbilement. 5. Une 
vue de nuit sur l'escalier et le hall 


3. Bureau commercial. 4. Salle d'attente. 5. Réclama- 
tions. Secrétariat. Journal. Président. Secré- 
tariat. 10. Machine à calculer. 11. Hall. 12. Finance. 
13. Secrétariat. 14. Véranda. 15. Snack. 


B. ETAGE : 1. Equipement mécanique. 2. Vide de la 
hall. Dépôt. 


Shulman 


Photos 
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J. Shulman 


Photos 


sait que les syndicats ouvriers américains 
disposent moyens souvent fort importants 
entreprennent parfois, pour répondre aux 
besoins leur organisation, construction 
d'édifices fort luxueux. Dans cas présent, 
s'agissait réaliser ensemble qualité, 
mais sans cstentation, abritant des locaux 
fonctions très diverses dans espace rela- 
tivement restreint, sans dépasser budget très 
strict. 

bâtiment été divisé deux parties 
égales. côté trouve volume montant 
fond sur deux niveaux abritant salle 
réunions pouvant servir des 
très diverses capacité variable grâce 
système cloisons mobiles elle est 
liaison avec snack-bar complété par une cui- 
sine avec une côté ont 
été groupés les différents bureaux. 

nécessité loger seul bâtiment 
des locaux aussi divers conduisit tout naturelle- 
ment une conception grande 
flexibilité. L'ossature est constituée par une 
structure métallique iégère laissée intégralement 
apparente. Les façades sont presque toutes en- 
tièrement vitrées les murs p'eins sont béton 

lars par pied carré (60.000 fr. env.). 

Cette réalisation qualité s'est vue attri- 
buer 1958 des distinctions annuelles 
Institute Architects (sur une 
liste 312 projets dont furent retenus). 


AUDITORIUM ISRAEL L'auditorium Churchill fait partie Forum 


Technion (Université Technique) 
formé cinq éléments: les ré- 
fectoires bibliothèque une pe- 
tite place menant 
deux places dimensions diffé- 
rentes jardin central qui prolonge 
forêt 


ARIEH SHARON, IDELSON, ARCHITECTE 


1 et 2. Deux vues d'ensemble. 3. L'escalier et le foyer. 
4. Vue du patio depuis le hall d'entrée. 


« Churchill ». 2. Réfectoires. 3. Immeuble adminis- 
À tratif. 4. Bibliothèque. 5. Petite place. 6. Place prin- 
À cipale. 7. Jardin. 
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Photos H. Sadeh 
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ce. 


NIVEAU SUPERIEUR : 1. Place. 2. Hall d'entrée. 
Foyer. Auditorium. Scène. Foyer. Salle 
réunions. Place. Bureaux. 10. Patio. 


Photo H. Sadeh 


AUDITORIUM HAIFA 


L'auditorium comporte 750 places 
prévu pour des utilisations diverses conféren- 
ces, cérémonies, concerts, théâtre universitaire, 
congrès. Pour ces diverses fonctions 
été conçu comme une pièce centrale 
liaison avec foyer supérieur ouvrant sur 
petite place tandis que fover inférieur donne 
sur grande place. Tous ces éléments forment 
une unité architecturale pouvant répondre aux 
différents usages demandés. Tous les autres élé- 
ments sont groupés autour patio intérieur 
club petit buffet niveau bu- 
reaux, salles réunions travail niveau 
supérieur. 

L'auditorium est construit béton 
presque toujours apparent ayant revète- 
ment dalles ciment pour des raisons 
lation. Les murs intérieurs sont panneaux 
bois, avec isolation par laine minérale. Gaine 
service plafond comportant les canalisc- 
tions électriques d'air conditionné les pan- 
neaux acoustiques mobiles. 

Seuls petite place sont 
actuellement terminés, les autres bâtiments 
construction leur achèvement est prevu 


pour 1960-61. 
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FAÇADES 


Les suggestions des Professionnels 
Les conseils Service Prévention des accidents 


ont permis conce- 

point matériel 


accès facile tous les 
étages (échelle incorporée) 


meilleure stabilité 


circulation aisée, d’un bout 


l’autre des planchers vous donnant 


maximum 
ges garanties. 


suppression des filetages 
fragiles dangereux 


Documentation 
sur demande 


PUBLICITÉ LALOUE 


D-LIEU (Loire-Atlantique) Téléphone 


Nos spécialistes sont votre disposition 
pour vous conseiller sur le choix du fuel 
qui convient mieux votre installation 


BORDEAUX :- Esso Standard S.A.F 

107 109 Quai du Pt Wilson, Bègles - tél Bègles 288 
Bordeaux 92 - 62 - 00, 92 - 62 - 01, 92 - 62 - 02 
CLERMONT-FERRAND :- Esso Standard S.A F 
25/27 Bld Côte Blatin - tél 28-94 et 28-95 

LILLE - Esso Standard S.A F 

60 Rue Félix-Faure, St-André-lez-Lille 

tél 55.80-31/80-40 

LYON - Esso Standard S A.F 

89 Rue des Culattes - tél. Parmentier 05-91 / 23-37 
MARSEILLE - Esso Standard S A F 

6 Rue Fongate - tél Lycée 59.19-45 à 19-47 

NANCY - Esso Standard S.A.F 

6 Rue St-Jean - tél. Nancy 52.04-41 - 04-42- 04-43 
NANTES - Esso Standard S.A.F. 

Quai Émile Cormerais Saint-Herblain tél. 353-80 
PARIS (Nord) - Esso Standard S.AF. 

1 Rue Francis de Pressensé, Saint-Ouen (Seine) 
tél. Mon. 60-80 

PARIS (Sud) - Esso Standard S.A.F. 

Routes des Pétroles, Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise) 
tél. Belle-Épine 47-03 

ROUEN - Esso Standard S.AF. 

26 Rue de Buflon - tél. RI. 13-86 


TOULOUSE - Esso Standard S.A.F. — 
25 port de l'Embouchure - tél. Matabiau 36.58 


CONFORT SECURITE 
ESSO TRAVAILLE POUR VOUS 
100 


LDES 


LES 
DÉMONTABLES 
SANS OUTIL 


GAINES 
BOUCHES CHALEUR 


PLACENT DANS CUISINES, SALLES 
D'EAU, HOPITAUX, SALLES SPECTACLES, 
ATELIERS, ETC... 


Présentation impeccable 


MODELE 


ORTHOGONAL 


fait 
TAILLES 


petit cadre ) 
avec palettes 


grille 


petit cadre ; 
avec volets 


manchette 


LES 
CARRELAGES 


INDUSTRIELS 
BEUGIN 


Andng 


sont vraiment 


inertes chimiquement 


grâce qualité CÉRAME ANTIACIDE BEUGIN 
éprouvée par années anti-corrosion. 


résistants aux chocs pression 


Leurs propriétés mécaniques autorisent des pressions 


Exécutés teintes agréables types 
variés, ils souligneront 
vos réalisations. 


sont plus assortis d’une gamme 
complète que: plinthes, 
angles caniveaux, marches, contre- 
marches, 


Parmi gamme des Produits BEUGIN, 
songez l'utilisation des 


Plaquettes indécollables 


scellement queue parti- 
culièrementefficaces contre 
des sols soumis aux vibrations trépi- 
dations. 


Autres fobrications enduits, pein- 
tures, ciments, minéraux organiques 
anticorrosifs permettant résoudre dé- 
finitivement tous problèmes génie 
chimique. 


BEUGIN compte parmi ses anciens fidèles clients 

les Ets KUHLMANN, la Société PECHINEY, les Manufactures de SAINT- 
GOBAIN, l'ONIA, la Sté Potasse et Engrais Chimiques, les Poudreries 
Nationales, le Commissariat à l'énergie Atomique, les Houillères du Nord 
et du P.-d.-C., du Bassin de Lorraine, USINOR, l'EDF, les PTT, la régie 
RE a Sté Industrielle de la Cellulose à ALIZAY, etc. 


USINES CÉRAMIQUES 
BEUGIN COMTÉ 
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DEMANDEZ LA 
DOCUMENTATION 
N° 22 


EQUERRAG RIGOUREUX 


Li 


à 4 


FONTVIENLE 


QUALITÉ FRANCE 
N° 508 


1957 
BEAUTÉ FRANCE 


d’une manière 


MIQUE SÉCURITÉ ENTIERE 


ÊE Admis à la marque de qualité U.S.E. Se cintre à la main 
RH (NF C 32-107) s'installe suivant Îles sans aucun outil et 


CATALOGUE 


CRATUIT 
ss... « 
4 


Vous choisirez, dans gamme 
ses modèles, l’élément confort idéal 
pour votre installation toilette. 


(SEINE) 


Chaque fois 


des appa- 
reils électro-ménagers 


PROPRE 
ÉLÉGANTE 

COMMODE 

RAPIDE 


Réalisez toujours vos installations 


fixes câble cuirassé 
PEU ENCOMBRANT 


ELÉGANT FACILE POSER 


prescriptions de la NF C 11 agréée se peint facilement. 
par l’E.D.F 


Demander documentation gratuite aux fabricants spécialisés ci-dessous : 
Ets GEOFFROY-DELORE, 134, Boul. Haussmann, Paris 8° 
Ets MULLER & C°, 49, Rue Carnot, Suresnes (Seine) 


Ets S.N.L., Av Montesquieu, Soisy-s-Montmorency (S-&-O) 
Ets MULLER & LANDAIS, 65, Rue du Mans, Courbevoie 


14, RUE ETEX MAR. 45-39 


Pour les descentes d'eaux usées, 
non, 


HAVAS 


Raccords fonctionnels. 


Centre d'Études des Fontes Bâtiment 


SOCIÉTÉ RESPONSABILITÉ LIMITÉE 


MM. LEBEIGLE 
Architectes 


BESSON 


103 


} 
DENIS 
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PUB. G. BAUDEL, PARIS 


CHERCHONS POUR PROSPECTION DES 
ENTREPRENEURS DES CABINÉTS 
D'ARCHITECTES RÉGION PARISIENNE 
AFIN LANCER NOUVEAU MATÉRIAU 
CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉ, 


HOMME POSSÉDANT DES CONNAISSANCES 
TECHNIQUES DANS DOMAINE 
SACHANT PARFAITEMENT LIRE PLAN; 


TRÈS BONNE PRÉSENTATION 
CULTURE GÉNÉRALE EXIGÉES. 
ÉCRIRE HAVAS LILLE, CASE 11. 


Let 


60, Rue d'Hauteville, Tél. 87-94 


MANUFACTURE BRIARE 


BRIARE 


ÉMAUX 


mosaïque brillante 


riare 


plus pratique, 
décoratif. 


te plus facile à entretenir, 
j tes plus beaux coloris 
plus tendre plus vif. 


PROTECTEUR 


SPÉCIALISTES 


DES 


ROBINETS CHASSE 


TOUTE 


ROBINETTERIE SANITAIRE 


FERMETURE AUTOMATIQUE 
TEMPORISÉE 


DOCUMENTATION SUR DEMANDE 


| | | | | | | | 


Éléments essentiels 


toute 


sonorisation 


d'ÉGLISES 
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4 


oc, 
4 


Bureaux des services 
Louis MURAT PARIS 
MM. COULON Roux, architectes 


